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Au  Fi:ld-Mar/^:c  iiAL,  Son  Althssk  Royale  m  Princk  Arthur  William 
Patrick  Alhkrt,  Duc  de  Connaught  et  Strathearn,  K.G.,  K.T., 
K.P.,  «îtc,  &c.,  Gouverneur  Général  du  Canada 

Qu'il  plaise  à  Votre  Altesse  Royale: 

Le  soussigné  a  l'honneur  de  présenter  à  Votre  Altesse  Royale  un  rap- 
port sur  les  "Services  d'eau  et  les  systèmes  d'égouts  du  Canada." 

Respectueusement  soumis, 

CLIFFORD  SIFTON, 
Président, 

Commission  de  la  Coîisen'ation 
Ottawa,  le  29  février  1916 


» 


Ottawa,  le  28  février  1916 

Monsieur, 

J'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  ci-joint  un  rapport  sur  les  "Services 
d'eau  et  les  systèmes  d'égouts  du  Canada,"  qui  contient  des  statistiques 
sur  les  principales  données  physiques  et  financières  concernant  ces  utilités 
publiques. 

Votre  obéissant  serviteur, 

JAMES  WHITE, 
Sous- Chef  et  Adjoint  du  Président 

Sir  Clifford  Sifton,  K.C.M.G. 
Président, 

Commission  de  la  Conservation 
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Préface 


tics  |)r()l)l^m('s  (lui  se  r.ittacliciit   aux  moyens  crobtenir  <Ir  l'rau,  pour  le 
-'  stTvirc  (irs  villrs  ci   (1rs  (Mni|)a^;u('s  «lu   Canada,   devifiuicnt   chaque 
ami^v  bien  plus  iinportaïUs  et  plus  (lilVu  ilcs. 

Cela,  sans  aucini  doute,  est  dfl  au  pro^^rrs  Irrs  ra|)ide  des  centres  fx>- 
puleux  du  |).iys,  ainsi  (ju'.uix  dilliculti-s  toujours  croissantes  de  fjri'-M'rver 
les  sources  d'eau  contre  la  pollution  possible. 

En  vue  de  TinK^Tet  <|ue  iK^'Ccssairenicnt  l'on  prrnd  dans  ces  questions 
bien  vitales,  la  Commission  de  la  Conservation  publia  en  \^)\2  un  rapjxjrt 
sur  les  systèmes  de  distribution  d'eau  (Ju  Canada. 

Ce  raj^port  avait  pour  but  de  présenter  sous  une  forme  accessible  et 
utile  A  tous,  et  pour  être  (^()nsult(''es  au  besoin,  les  données  les  i)lus  imfxjr- 
tantes  et  concernant  plus  parliculiùrement  le  côté  physi(iue  des  systèmes 
de  distribution  d'eau,  alors  en  existence  au  Canada. 

Il  (Ut  un  accueil  surprenant,  et  une  deuxième  édition  est  devenue 
nécessaire.  On  a  donc  jugé  opportun  de  compléter,  de  revoir  et  d'améliorer 
le  travail  de  la  première  édition,  et  d'y  annexer,  en  deuxième  partie,  un  rap- 
port contenant  toutes  les  données  que  l'on  a  pu  obtenir  sur  les  différents 
systèmes  d'égouts  existant  au  Canada. 

On  a  commencé  par  s'enquérir  du  nombre  des  nouveaux  systèmes  de 
distfibution  d'eau  qui  ont  été  installés  depuis  la  publication  du  rapport  de 
1912,  et  on  a  envoyé  dans  ce  but  une  carte  postale  à  toutes  les  villes  qui 
avaient  auparavant  déclaré  ne  pas  être  pourvues  d'un  système  de  distri- 
bution d'eau. 

Voici  une  copie  de  la  carte  postale  qui  a  été  envoyée: 
"Messieurs, 

La  Commission  de  la  Conservation  cherche  à  se  renseigner  sur  les 
systèmes  de  distribution  d'eau  existant  au  Canada.  Elle  vous  sera  donc 
bien  obligée  si  vous  voulez  avoir  l'amabilité  de  remplir  les  espaces  en  blanc 
ci-dessous.  Un  simple  "oui"  ou  "non"  suffira  pour  indiquer  que  vous  avez 
ou  n'avez  pas  un  système  de  distribution  dans  votre  municipalité. 

Veuillez,  je  vous  prie,  retourner  cette  carte  à  l'envoyeur  le  plus  tôt 
possible.     Elle  sera  acceptée  franc  de  port  au  bureau  de  poste. 

Nom    de    la    municipalité 

Y  a-t-il  un  système  de  distribution  d'eau  dans  votre  ville  ou  village  ? 

Signature 

P.S.  Répondez  et  retournez  cette  carte,  même  si  vous  n'avez  aucun 
système  de  distribution." 


2  COMMISSION    DK   LA   CONSERVATION 

Les  circulaires  ci-après,  dont  l'une  se  rapporte  aux  systèmes  de  dis- 
tribution d'eau  et  l'autre  aux  systèmes  d'^'gouts  ont  ètè  adressées  aux 
ditKrentes  municipalités  du  pays.  Elles  étaient  accompagnées  d'une 
lettre  envoyée  à  toutes  celles  qui  ont  répondu  "oui"  à  nos  cartes  susmen- 
tionnées. 

COMMISSION  ni:  la  conservation 

OTTAWA,  CANADA 

Cher  Monsieur, 

La  Commission  de  la  Conservation  cherche  à  obtenir  autant  de  ren- 
seignements que  possible  sur  les  systèmes  d'approvisionnement  d'eau  au 
Canada,  et  vous  prie  de  lui  prêter  à  cette  fin  votre  coopération  et  assistance. 

Veuillez  avoir  l'amabilité  de  lui  envoyer  une  description  du  système 
d'approvisionnement  et  de  distribution  existant  dans  votre  ville  ou  cité, 
ainsi  que  toute  information  que  peuvent  vous  suggérer  les  suivantes. 

La  connaissance  que  vous  devez  nécessairement  avoir  de  votre  système 
doit  vous  mettre  en  état  de  lui  fournir  des  détails  très  intéressants  qui 
peuvent  sans  doute  compléter  la  série  de  ces  questions: 

(1)  Nom  de  la  ville  ou  du  village 

(2)  Population  (Nombre  des  personnes,  mais  non  pas  celui  des  familles, 
desservies) 

(3)  Le  système  appartient-il  à  des  particuliers  ou  à  la  municipalité  ? 

S'il  appartient  à  des  particuliers,  donnez  s.v.p.,  le  nom  de  la  Com- 
pagnie  

(4)  Source  d'approvisionnement — si  un  lac,  un  fleuve  ou  autre  source; 

(donnez-en  le  nom) 

Donnez  aussi  la  distance  depuis  la  source  jusqu'au  centre  du  système 
de  distribution 

(5)  Méthode    d'approvisionnement — si     par    gravitation     ou     pression 

directe 

Si  l'on  se  sert  de  pompes,  veuillez  donner: 

(a)  Le  maximum  et  la  moyenne  de  la  force  motrice  nécessaire, 
en  chevaux 

(b)  Le   genre   de    force    motrice    (vapeur,    électricité   ou    autre) 

(c)  Si  l'eau  est  pompée  à  un  réservoir,  à  un  château  d'eau,  etc., 
ou  directement  dans  les  conduites  principales 

(6)  Coût  du  système  d'approvisionnement 

(7)  Coût  du  système  de  distribution 

(8)  Nom  et  qualification  officielle  de  la  personne  en  charge  du  système 
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(9)     ('(nwluitt's  priii(i|)aIfH>— 

(a)  loii^iKui  (Il  iiiillcs  ..•••. 

(b)  ^cnrc  du  matériel  (lt*s  tuyaux .  .  •  • 

(r)     ^rosMMir  (diainrirr)  v\  lonj^ucur  do«  tuyaux  do  chaque 


(10)  Nombri-  dr  lM)uchc's  d'incendie* 

(11)  Consommation  (luotidirnne  d'eau  m  jjallons  imï)/Tiaux 

(12)  Pression   normale,  en   li\rts 

(13)  Pression  vu  c.is  d'incendie. 

(14)  lV'i)enses  annuelles  d'entretien: 

(a)     ()i)^T.iti()ii  et  r('parati(tns 

(1))     intérêts 

(15)  Nombre  de  services  et  de  tuyaux  employ^*s  iH)ur  ces  services. 

(16)  Nombre  des  consommateurs 

(17)  Revenu  annuel  provenant  des  consommateurs.  

(18)  Revenu  annuel  provenant  des  usages  publics.  . 

(10)     L'eau  est-elle  fournie  i\  un  j)rix  fixe  de  tant  par  mois  ou  par  an 

ou  au  compteur  ? 

Quel  est  le  taux  de  l'un  ou  de  l'autre 

(20)  Si  l'on  emploie  des  réservoirs,  donnez  s.v.p. 

(a)  leur  nombre 

(b)  leurs  dimensions  ou  capacité 

(21)  Avez-vous  le  système  entier  ou  une  partie  du  système  en  double, 
en  cas  d'éventualités  ?     Dites  quelle  partie  du  système  est  en  double 

(22)  Donnez  l'année  dans  laquelle  votre  système  fut  inauguré 

(23)  Employez-vous  un  système  de  filtration  ? 

Quelle  sorte  ? 

Vous  donne-t-il   satisfaction  ? 


Espérant  recevoir  bientôt  les  renseignements  susmentionnés,  je  vous 
prie,  Monsieur,  d'accepter  mes  remerciements  anticipés. 

JAMES  WHITE, 

Adjoint  du  Président 
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COMMISSION   DK  LA  CONSERVATION 
Renseignements  sur  les  systèmes  d'égouts 

(1)  Nom  (le  l.i  villo  ou  du  village 

Comté Province 

(2)  Votre  municipalité  est-elle  pourvue  d'un  système  d'égouts  ? 

(3)  (a)  Votre  système  d'ègouts  renvoie-t-il  les  eaux  ménagères,  les 
eaux  des  rues,  ainsi  cjue  les  eaux  pluviales,  par  les  mêmes  tuyaux; 
ou  (b)  ce  système  ne  renvoie-t-il  que  les  eaux  ménagères 

(4)  Longueur  en  milles  des  conduites  d'égouts  principales 

(5)  Votre  système  se  décharge- t-il  directement  dans  un  lac  ou  dans  un 

cours  d'eau  ? 

Si  oui,  donnez  s.\^p.  les  noms  de  ce  lac  ou  de  ce  cours  d'eau  et  les 
dimensions  de  chaque  débouché 

(6)  Employez-vous  quelque  système  de  traitement  des  matières  d'égouts  ? 

Si  oui,  (a)  donnez  une  description  en  abrégé  du  traitement 

(b)  la  méthode  que  vous  avez  suivie  jusqu'à  présent  vous  a-t-elle 

donné  satisfaction  ? 

Ou,  avez-vous  rencontré  des  difficultés  ? 

Lesquelles  ? 

(7)  Avez-vous  fait  des  analyses  pour  déterminer  le  caractère  des  égouts 

après  traitement  ? 

Quelle  sorte  d'analyses.  ? 

Donnez  s.v.p.  les  résultats  obtenus  après  chaque  analyse 

(8)  Donnez  un  aperçu  du  coût  du  système,  ainsi  : 

(a)  coût  du  système  d'égouts,  etc 

(b)  coût  des  usines  de  traitement  des  égouts 

Pour  reviser  et  mettre  à  date  les  informations  contenues  dans  le  pre- 
mier rapport,  on  a  adressé  à  chaque  municipalité  une  copie  de  la  descrip- 
tion qu'on  avait  déjà  publiée,  la  priant  de  la  reviser  et  d'y  faire  les  correc- 
tions nécessaires.  On  y  a  joint  aussi  des  copies  des  deux  circulaires  sus- 
mentionnées, avec  prière  d'y  inscrire  tout  renseignement  concernant  le 
système  de  distribution  d'eau  non  indiqué,  et  de  répondre  à  ces  quelques 
questions  en  rapport  avec  le  système  d'égouts,  si  elles  s'y  appliquent. 

Ce  rapport  a  été  compilé  à  l'aide  de  toutes  les  réponses  qu'on  a  reçues, 
et  il  est  rédigé  sous  une  forme  concise  et  facile  à  consulter  au  besoin.  Qui- 
conque s'intéresse  d'une  manière  générale  aux  approvisionnements  d'eau 
en  reconnaîtra  l'utilité;  mais  le  but  principal  consiste  à  faire  connaître  à 
ceux  qui  s'occupent  plus  directement  de  l'administration  et  de  l'opération 
des  systèmes  de  distribution  d'eau,  le  fonctionnement  des  systèmes  autres 
que  les  leurs. 
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Oïl  .1  .ii<»iif<'  <I<s  i.iMcaiix  contenant  cIc*h  donn^t'H  d'un  inif'r^i  npécià], 
tel»  (|Ut'  raciToiHscnu'nt  du  tiornhn*  dcH  synt^nift*  de  dihtrihntion,  \cn  V)urrc« 
<ra|)|)r(>visi<)niu'ni('nt,  les  j)rix  «t  l.i  (iiMiitit/-  «le  la  conHommation,  etc. 

On  a  aussi  donn^  un  imu  j)1us  de  j)l.i(r  au  suj<*t  concrrnanl  !«*  ^«gouth 
et  If  renvoi  des  niatit^res  dV^^outs,  |)uis(|ue  la  ïH»llution  den  (ours  d'eau  n'ajj- 
j^rave  constamment  au  (*ana<la.  I*f)ur  prouver  la  v^'racit^*  de  cette  a»her- 
tion,  on  a  dressa',  avec  les  donn^rs  contenues  dans  le  rapjKirt,  une  liste  dc« 
eaux  (le  l'int^'rieur  où  se  (U'vcrse  le  contenu  des  ^'Kouts  sanH  traitement 
pr6alal)le.  Les  chiffres  mis  ;\  la  suite  de  chacune  d'elles  ^'numèrent  les 
municipalit^'s  (jui  y  dirigent  leurs  matières  dY'gf)Ut8. 

EAUX  Di:  i;iNTr:RiKrR  rkci^vant  li:s  MArii-j<i:s  d^lgout 

A  L'frrAT  NATUKKL 


NOUVKLLE-ÉCOSSE 


La  rivière  Annapolis,  3 
La  rivière  C^ornwallis,  1 


La  rivière  La  lîave,  1 


NOUVEAU-BRUNSWICK 


La  rivière  Miramichi,  1 
La  rivière  Petitcodiac,  1 


La  rivière  St.  Jean,  3 


QUÉBEC 


La  rivière  Bécancour  et  affluents,  3 
La  rivière  Châteauguay,  2 
La  rivière  Chaudière,  2 
La  rivière  Assomption  et  affluents,  3 
La  rivière  Lièvre,  1 
La  rivière  Nicolet  et  affluents,  4 
La  rivière  du  Nord,  2 
Les    riv^ières    Ottawa    et    des    Prai- 
ries, 6 


La  rivière  Richelieu  et  affluents,  5 

La  rivière  du  Loup,  1 

La  rivière  Ste.  Anne,  1 

La  rivière  St.  François  et  affluents, 15 

Le  fleuve  St.  Laurent,  29 

La  rivière  St.  Maurice,  3 

La  rivière  Saguenay  et  affluents,  4 

La  rivière  Yamaska  et  affluents,  9 


ONTARIO 


Le  ruisseau  Bear,  1 
La  rivière  Bighead,  1 
La  rivière  Bonnechère,  1 
La  rivière  Crédit,  1 
La  rivière  Grand,  2 
Le  ruisseau  Junction,  1 
Le    lac    Erié    jusqu'au    haut    de    la 
rivière  St.  Clair  6 


Le  lac  Marshy,  1 
La  rivière  Moira,  1 
La  rivière  Muskoka,  1 
Le  ruisseau  Otter,  1 
La  rivière  Ottawa,  3 
La  rivière  Rainy,  2 
La  rivière  Rideau,  1 
Le  fîeuve  St.  Laurent,  6 
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Le   lac   Iiiir(Hi  juscju'.iu  haut  de   l.i      La  rivière  Sau^ecii,  3 

rivière  Ste.  Marie,  9  La  rivière  Stur^eon,  1 

Le  lac  Ontario  jusqu'au  h.iut  de  l.i      La  rivière  Sydenliam,  1 

rivière  Niagara,  10  La  rivière  Tay,   1 

Le  lac  Simcoe,  1  La  rivière  Thames,  1 

Le  lac  Sup^Tieur,  2  La  rivière  Thessalon,  1 

Le  lac  Tinii^kainin^,  1  Les  affluents  de  la  rivière  Trent,  2 

La  rivière  Madawaska,  1  Le  ruisseau  Twelvemile,  1 

La  rivière  Maitland,  1  La  rivière  Wahi,   1 

MANITOBA,  SASKATCHEWAN  ET  ALRKRTA 

La  ri\ière  Assiniboine,  2  La  rivière  Rouge,  3 

La  rivière  Bow  et  affluents,  3  La  rivière  Red  Deer,  1 

La  rivnère  Boync,   1  La  rivière  North  Sa.skatchewan,  2 

La  rivière  Oldman,  1  La  rivière  South  Saskatchewan,  2 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
La  rivière  Columbia,  1  La  rivière  Kootenay,  1 

La  plupart  des  cours  d'eau  susmentionnés  fournissent  aux  munici- 
palités leur  provision  d'eau;  l'entrée  des  conduites  étant  en  aval  du  débou- 
ché des  égouts. 

L'approvisionnement  d'eau  pour  les  municipalités  est  l'emploi  le  plus 
important  qu'on  fait  des  cours  d'eau  à  l'intérieur  du  pays,  et  on  comprend 
aisément  que  la  question  d'avoir  de  l'eau  pure  est  de  première  importance 
pour  les  municipalités  elles-mêmes  et  pour  le  pays  en  général.  Lorsque 
même  on  emploie  un  système  de  fîltration,  il  y  a  toujours  le  danger  de 
surcharger  les  filtres,  surtout  si  les  eaux  sont  excessivement  polluées,  ce 
qui  est  très  fréquent  lorsque  les  égouts,  dans  un  état  crû,  sont  déchargés 
dans  ces  eaux. 

Ces  filtres  ne  sont  qu'une  précaution  de  plus,  dans  un  procédé  dont  la 
première  opération  devrait  être  de  faire  subir  un  traitement  aux  égouts. 

Une  autorité  canadienne  très  versée  dans  les  affaires  municipales  a 
affirmé  que  "si  les  eaux  ménagères  et  celles  des  villes,  qui,  à  présent,  au 
moyen  de  tuyaux  souterrains,  sont  déchargées  directement  dans  les  rivières 
et  les  lacs,  sans  traitement  préliminaire,  étaient  traitées  de  façon  à  en  éli- 
miner complètement  toutes  les  bactéries  qu'elles  contiennent,  on  sauverait 
de  la  mort  causée  par  la  fièvre  typhoïde  seulement  au  moins  quinze  cents 
personnes  par  année. 

Ce  n'est  peut-être  pas  hors  de  place,  à  ce  moment,  de  donner  quelques 
renseignements  sur  un  certain  système,  en  usage  en  Amérique,  pour  la 
purification  des  eaux. 


SKRVICK    O'KAtl    DU   CANADA  7 

Ou  a  avaii<V'  toutrs  Hortrs  «l'opinionH  inmr  ft  ccmlrr  r«-inf)loi  (!*hypf>- 
chlorili*  et  aiitrrs  tiaitciiuiUs  siiiiilain-s.  On  h.iit  (jiir  la  piirificalir»!!  di*  l'eau 
I)ar  (  (•  j)r(Mr(lr  si-iilriiu-nl  nr  (Iniiijc  f)aH  <Icî»  r^siill.ils  rnlirmiu-nt  Hiitis- 
fais.iiiis.  il  iif  iaiil  nnployrr  riiypo»  hloritc  (iu'imi  ras  de  n^-ccHsit^-  immé- 
diate, sans  considérer  ce  traitement  coinine  |KTmanent. 

Une  des  principales  diriii  ult^s  <\\\'tii\  rencontre  dann  l'emploi  cje  l'hy- 
pochlorite,  c'est  le  ^oût  ti  l'odeur.  niiel(|ius  aiilorit^-s  en  matière  de  puri- 
fication d'can  pr^'tendent  (jiu'  |)our  détruire  toutes  les  bactéries  avec  cer- 
titude, il  laul  employer  une  telle  (ju.mtité  de  cet  in^;rédient  que  l'cxleur 
et  le  j;ont  en  révèlent  la  présence;  ou,  vice  versa,  si  l'eau  purifiée  est  siins 
odeur  et  y^i^ùi,  on  ne  peut  |)as  atlirmer  (|ue  les  bactéries  s^^ient  (Jétruites. 

La  i)rennére  p.utie  de  ce  rap|)ort  contient  la  descrii)tion  de  i)lusicurs 
systèmes  de  distribution  d'eau  (jui  ne  fi^jurent  pas  dans  le  rai)i>ort  de  1912, 
et  nicnic  i)lusieurs  changements  aj)portés  aux  systèmes  y  décrits. 

La  deuxième  partie  renferme  des  données  sur  les  systèmes  d'égouts 
et  le  renvoi  des  matières  d'égouts,  fournies  par  les  municipalités  pourvues 
de  ces  systèmes.  Cette  partie  a  été  beaucoup  au^nnentée  et  compte 
plusieurs   installations  (jui  n'ont  pas  été  décrites  antérieurement. 

ICXI'LI  CATIONS 

Les  renseignements  concernant  chacun  des  systèmes  de  distribution 
sont  donnés  sous  le  nom  de  la  cité,  de  la  ville  ou  du  village,  ces  localités 
sont  disposées  par  ordre  alphabétique,  selon  les  provinces,  et  celles-ci,  à 
leur  tour,  sont  arrangées,  géographiquement,  de  l'est  à  l'ouest. 

La  population  approvisionnée,  dont  le  nombre  est  indiqué  par  la  muni- 
cipalité intéressée,  est  placée  entre  parenthèses,  immédiatement  après  le 
nom  du  comté  dans  lequel  est  située  cette  municipalité.  En  certains  cas, 
le  chitîre  de  la  population  ne  correspond  pas  exactement  à  celui  de  la  cité, 
ville  ou  village;  cela  est  dû  quelquefois  au  fait  que  le  système  de  distri- 
bution d'eau  s'étend  au  delà  des  limites  de  la  municipalité,  en  d'autres  cas, 
au  contraire,  il  ne  dessert  pas  toute  la  municipalité. 

Sous  la  rubrique  **taux"  les  chiffres  donnés  pour  "chambre  de  bains" 
comprennent  la  baignoire  et  les  water-closets.  Les  chiffres  indiquant  les 
prix  fixes  par  habitation  ou  par  famille,  comprennent  le  prix  du  ser\'ice 
de  la  chambre  de  bains,  excepté  lorsqu'un  taux  séparé  est  mentionné  pour 
la  "chambre  de  bains".  A  moins  d'indication  du  contraire,  les  taux  men- 
tionnés sont  les  prix  fixes  et  annuels. 

La  "consommation"  est  désignée  en  gallons  impériaux  et  par  jour. 

Autant  que  possible,  le  coût  total  ou  la  valeur  du  système  a  été  séparé 
en  "système  d'approvisionnement,"  et  "système  de  distribution."  Le 
premier  comprend  tous  les  matériaux,  etc.,  excepté  les  conduites  princi- 
pales des  rues,  les  bouches  d'incendie  et  le  matériel  accessoire.  Toutefois, 
en  plusieurs  cas,  l'employé  en  charge  n'a  pu  donner  ces  chiffres  séparément; 
ceux-ci  comprennent  alors  le  coût  total  du  système. 


Services  irivaii 

NOUVELLE-ECOSSE 

AMHFRST,  comt/*  <!<•  (  "mnluTland,  (K.OOO).  liiaiiKnré  en  189.};  pro- 
pri^U'"  iminicipalc.  Approvisionnement:  l'rau  dr  la  ^vi^^t•  Nappan, 
distance  .^  milles,  est  p(»m|>«'c  diicc  tenu  ni  dans  les  conduites  jinnci- 
pales  et  dans  le  réservoir;  foK c  motrice  A  vafK'ur,  62  (  lievaux;  double 
systt'^me  d'installation  de  chaudières  et  pomiM-s.  Réservoir:  2,(MK),(KK) 
de  ^ailou^  (1(  i  .ij)acit6.  Distribution:  1  I  milles  de  conduites  en  fonte; 
52  boucher  d'iiu  iiidie;  l,f)Sl  iiiyaux  de  service  en  plomb.  Pression: 
normale.  OS  livres;  76  livres  en  cas  de  feu.  Consommation  :  1  ..SOO.OiK) 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  S.U6,()0();  entretirn, 
$5,<H)0  par  an;  intérêts,  SK^,7()()  par  an;  revenu  annuel,  S2(),()(K). 
Taux:  prix  fixe,  SU). 00  par  habitation,  y  compris  le  service  de  la  salle 
de  bains;  au  compteur,  8c  par  1,000  ^^d.  Hn  charge:  Charles  Camp- 
bell, iniîénieur  du  système  de  la  distribution  d'eau. 

ANNAPOLIS  ROYAL,  comté  d'Annapolis,  (1,000).  inauguré  en  1889; 
propriété  munici|)ale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac 
First  Pond,  par  gravitation;  sui)erticic  du  lac,  24  acres;  profondeur, 
30  jMcds;  le  lac  est  situé  i\  350  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  ville; 
distance  4  milles.  Distribution:  2  milles  de  conduites,  diamètre  8 
pouces;  2h  milles  de  conduites,  diamètre  6  pouces,  et  un  mille  de  con- 
duites, diamètre  4  pouces;  conduites  en  fonte;  26  bouches  d'incendie; 
105  tuyaux  de  service  approvisionnant  la  ville  entière.  Pression: 
100  livres.  État  financier:  coût  des  réseaux  de  tuyaux  et  des  bouches 
d'incendie,  $27,500;  coût  total,  831,000;  entretien,  S2,100  par  an; 
revenu,  $2,600  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $6.00  par  famille;  $3.00 
pour  salle  de  bains.     En  charge:   Samuel  Rippcy. 

ANTIGONISH,  comté  d'Antigonish,  (2,000).  Inauguré  en  1800.  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'un  ruisseau, 
par  gravitation,  depuis  deux  réservoirs;  distance  3  milles.  Réser- 
voirs: 2;  3,000,000,  et  1,500,000  gallons  de  capacité.  Distribution: 
7  fnilles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  26  bouches  d'in- 
cendie; 300  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  de  pouce; 
310  consommateurs.  Pression:  normale,  70  livres;  140  livres  en  cas 
de  feu.  État  Financier:  coût  total  du  système,  $48,000;  entretien, 
S900  par  an;  revenu,  $2,300  par  an  des  consommateurs  particuliers, 
et  $1,050  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  811.00  pour  robinet 
et  salle  de  bains;  robinet  seulement,  $5.00.     En  charge:  S.  A.  Hulbert. 
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BADDECK,  coniic  tlt-  X'iclori.i.  11  n'y  a  pas  de  syslènic  d'cippnnision- 
lU'iiitiit  publie.  Deux  hôtels  s'approvisionnent  d'eux-mêmes,  par 
gravitation,  d'une  source  d'eau. 

BRIDGETOWN.  comté  d'Annapolis,  (1, ()()()).  Inauguré  en  1887;  pro- 
prictr  nuuiicipalc.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources 
et  du  lac  Oosskill,  sur  la  uiouta^Mic  NOrlli,  f)ar  t^^avitation.  Le  lac 
C>os.skill  est  à  2-^  milles  du  village.  Distribution:  1  mille  de  conduites, 
diamètre  8  pouces;  3  milles  de  conduites,  diamètre  6  pouces;  et  6 
milles  de  conduites,  diamètre  4  pouces;  conduites  en  fonte;  31  bouches 
d'incendie;  315  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  ^  pouce. 
Réservoirs:  2;  1,500.000  et  22,000,000  de  gallons  de  capacité.  Pres- 
sion: 100  livres.  Consommation:  90,000  gallons.  État  financier: 
coût  total  du  système  $35,600;  entretien,  S2,000  par  an;  revenu, 
$2,200  par  an.  Taux:  prix  fixe,  S5.00  pour  le  premier  robinet  et 
$5.00  pour  la  salle  de  bains.  Tarif  spécial  pour  les  usines,  etc.;  au 
compteur  5c  à  50c  par  1,000  gallons,  d'après  la  quantité  de  consom- 
mation.    Va\  charge:    George  Geie,  Surintendant. 

BRIDGEWATER,  comté  de  Lunen1)urg,  (2.500).  Inauguré  en  1902; 
pro{)riété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  des  lacs 
Manamkie,  Lipsigate  et  Hebbs,  jusqu'au  réservoir;  distance  3  milles. 
Force  motrice  à  vapeur,  9  chevaux.  Réservoir:  1;  1,500,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  11  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  à  8  pouces;  41  bouchesd'incendie;  366  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé 
et  plomb,  diamètre  J  à  1  pouce.  Pression:  65  à  110  livres.  Con- 
sommation: 50,000  gallons.  État  Financier:  coût  total  du  système, 
y  compris  le  système  d'égouts,  $85,209;  entretien,  S890  par  an;  in- 
térêts, $3,230  par  an;  revenu,  $3,752  par  an.  Taux:  prix  fixe,  S5.00 
par  habitation,  et  $3.00  pour  la  salle  de  bains.  En  charge;  W.  Mc- 
Carthay,  Surintendant. 

CANNING,  comté  de  King,  (600).  Inauguré  en  1894;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  provient  d'une  source  et  d'un 
ruisseau,  2  milles  de  distance,  par  gravitation.  Distribution:  2  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  8  pouces  et  2  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  6  et  4  pouces;  29  bouches  d'incendie;  150  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé,  diamètre  §  pouce.  Réservoir:  1;  d'une 
capacité  de  2,000,000  de  gallons.  Pression:  50  à  75  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $27,000;  entretien  $250.00  par  an; 
revenu,  $850.00  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $5.00  pour  le  premier  robinet 
et  Sl.OO  pour  chaque  robinet  additionnel;  $5.00  pour  la  salle  de  bains. 
En  charge:   \V.  D.  F.  Smith,  Surintendant. 
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DAkTMOUTH.  iomti  iU-  H.ilifax,  (5,058).  InaiiKiir/-  c-n  1892;  pro- 
pri^tr  mimi(ip.il«  Ajjprovisionnement  :  Iran  provient  cIch  lact 
LainoMi  (•(  lopsail,  p.ir  Knivitation;  Hii|MTrHif  dcn  deux  lar»,  23  et 
111  aires;  dintatu'e  2J  inilleH.  Distribution:  15  millen  de  conduites 
en  fonte,  diaint^tre  4  A  20  pouiej^;  lOS  liourhen  d'inr c-nrlie;  1,163 
tuyaux  (!»'  scr\  i(  <•  m  phtint)  et  en  fer  t^alvanis/*.  Pression:  25  à  95 
livres.  État  financier:  (oflt  total  du  système.  S3(M),()(M);  entretien 
S.^823  |)ar  an;  intèrt^ts,  $10,025;  revenu,  $11,994  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  S4.()()  et  au-dessus  par  habitation;  le  prix  variant  en  rais^m 
de  lY'valuation  immobilière;  au  com|)teur,  8c  à  15c  i)ar  1,000  ^jallons. 
l'.u  chartre:    M.  Nichols,  Surintendant  et  In^^'ènieur. 

DIGBY,  comté  de  l)ii;l)\'.  (1.500).  Inau^uiré  en  1895;  propriété  munici- 
pale. Approvisionnement:  l'eau  provient  d'une  source,  de  ruiss<^*aux 
et  du  lac  l.ily,  par  gravitation;  distance  3  milles.  Réservoirs:  2; 
nu  d'une  capacité  de  14,000,000  de  gallons  est  à  la  source  d'approvi- 
sionnement, et  l'autre,  dans  la  ville,  d'une  capacité  de  500,000  gallons. 
Distribution:  9  milles  *de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  iK>uces; 
21  bouclus  d'incendie;  285  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre.  1 
ponce.  Pression:  normale,  80  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $40,000;  entretien,  $730  par  an;  revenu, 
$2,760  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $5.00  par  famille,  et  $5.00  pour  la 
salle  de  bains.     En  charge:   George  A.  Vye,  Surintendant. 

DOMINION,  comté  de  Cape  Breton,  (2,500).  Inauguré  en  1912;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  par  dérivation  du  système 
de  la  ville  de  Glace  Bay  à  1^  milles  de  distance.  Distribution:  5 
milles  de  conduites  en  fer  galvanisé  et  en  fonte,  diamètre  2  à  6  pouces; 
8  bouches  d'incendie;  318  tuyaux  de  service  en  fer  galv^anisé,  diamètre 
i  à  J  de  pouce.  Pression:  normale,  40  livres;  53  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  20,000  gallons.  État  Financier:  coût  du  système 
de  distribution,  $16,857;  revenu,  SI, 352  par  an.  Taux:  prix  fixe 
$7.80  par  robinet.     En  charge:   M.  Martin,  Surintendant. 

GLACE  BAY,  comté  de  Cape  Breton,  (17,000).  Inauguré  en  1903;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'un  lac, 
distance  3  milles,  par  gravitation  jusqu'aux  pompes,  d'où  l'eau  est 
pompée  aux  conduites  principales  et  au  réservoir,  qui  est  à  une  dis- 
tance de  3  milles  des  pompes.  Double  installation  de  pompes;  force 
motrice  à  vapeur,  maximum  125,  moyenne  110  chevaux.  Réservoir: 
1;  1,000,000  de  gallons  de  capacité.  Distribution:  3 H  rnilles  de  con- 
duites en  fer  galvanisé  et  en  fonte,  diamètre  2  à  16  pouces;  97  bouches 
d'incendie;    1,900  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  f  de 
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poucr.  Pression:  normale,  75  livres  sur  les  hauteurs;  et  en  cas  de 
feu,  30  livres  sur  les  hauteurs,  et  75  livres  au  plus  bas  niveau;  avec 
une  moyenne  de  65  livres.  Consommation:  1,500,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $335,366;  entretien,  511,439  par  an; 
intérêts,  $12,000;  revenu,  $20,687  par  an.  Taux:  i)rix  fixe,  S6  à 
$13  par  habitation.     En  charge:   J.  H.  Morris,  Surintendant. 

♦  HALIFAX,  conitr  de  Halifax.  (53,000).  Inau^ajr(:'  en  1848;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  Long  et  d'une 
chaîne  de  lacs,  par  gravitation;  distance  4  milles;  ainsi  que  des  lacs 
Spruce  Hill,  distance  7  milles.  Distribution:  77  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  27  pouces;  467  bouches  d'incendie;  les  conduites 
aux  niveaux  les  plus  bas  sont  installées  en  double;  7,900  tuyaux  de 
service  en  plomb.  Pression:  normale,  35  livres;  160  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  9,000,000  de  gallons.  État  financier:  coût 
total  du  système,  81,330,000;  entretien,  $95,000  par  an;  revenu, 
$100,000.  Taux:  prix  fixe,  22c  par  $100  de  l'évaluation  immobilière; 
au  compteur,  5c  à  14 Je  par  1,000  gallons.  En  charge:  F.  W.  W. 
Doane,   Ingénieur  municipal. 

HANTSPORT,  comté  de  Hants,  (700).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  Davison, 
par  gravitation;  distance  9  milles.  Réservoir:  1;  600,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  11  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  et  6  pouces;  28  bouches  d'incendie;  150  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé,  diamètre  §  pouce.  Pression:  110  livres.  État  financier: 
coût  total  du  système,  842,000;  entretien,  8400  par  an;  intérêts,  81,680 
par  an;  revenu,  81,000  des  consommateurs  particuliers  et  8300  des 
usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $6.00  par  robinet  et  $5.00  par  salle 
de  bains.     En  charge:   G.  T.  Ferguson,  greffier  de  la  ville. 

INVERNESS,  comté  d'Inverncss,  (3,000).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  2J  milles.  Réservoir:  1;  1,000,000  de  gallons 
de  capacité.  Distribution:  5  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  à  10  pouces;  20  bouches  d'incendie;  420  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé,  diamètre  J  pouce.  Pression:  normale,  80  livres;  85  à 
130  livres  en  cas  de  feu.  État  financier  :  coût  total  du  système,  850,000; 
entretien,  $743  par  an;  intérêts  et  fonds  d'amortissement,  82,962  par 
an;  revenu,  $3,975  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $6.00  par  famille.  En 
charge:    Colin  McDougall. 

KENTVILLE,  comté  de  King,  (2,000).  Inauguré  en  1887;  propriété 
municipale.     Approvisionnement:     l'eau    provient    du    ruisseau    Mill 
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(M  (lu  l.u  M.iv.rr,  |i.ii  ^;i.ivit.itinii ;  <)ihtaii('(*  4  niillcH.  Réservoirs: 
^■,  l.noo.iMM).  .>.()()(),()()()  ri  t.noo.ODO  (Ir  ^;allonH  (le-  raparit^*.  Distri- 
bution: 1  Ij  iiiilIrH  (le  rondiiitfH  vn  fonte  et  en  acier,  diamètre  4  à  8 
piHKV.s;  t»4  Im)II(  lies  (rincrnilif;  425  tuyaux  de  wrvire  en  fer  j^alvai 
ili.mirtit*  5^2  points.  Pression:  KM)  livren.  Consommatiun . 
loo, ()()()  gallons.  État  financier:  (ofit  total  du  syntènie,  $04,77.^, 
eutniirn,  S()l.^  par  au;  iutrr(^ts  et  fonds  d'aniortisM  inent,  $2,206  par 
au;  revenu,  S4,t.<2  par  .m.  Taux:  prix  fixe,  S5.(H)  f)ar  n)l»inet;  $5.50 
polir  s.ille  de  li.iiiis;  .m  loiupetur,  7c  à  50c  par  1 ,()()()  ^j.dlon».  En 
charjje:   J.  1\.  Ne\  ille,  Suriiiteudaut. 

LIVERPOOL,  comté  de  Ouecn.  (2.100).  luau^juré  en  IHW;  propriété 
luuuii  i|)ale.  Approvisionnement:  l'eau  i)rovient  du  lac  Town,  f)ar 
^ra\itaiiou;  distance  2  nulles.  Distribution:  5  milles  de  conduites 
eu  toute,  (li.iuirtre  0  ;\  10  |)()uees;  .^0  bouches  d'incendie;  275  tuyaux 
de  ser\  il  i'  eu  1er  i;.il\  .luisé,  diamètre  \  h  2  jxiuces.  Pression:  75  à 
85  livres.  État  financier:  coi'^it  total  du  système,  S3(),5()();  entretien, 
$625  par  an  (intérêts  non  compris);  revenu,  $2,264  des  consommateurs 
particuliers  et  S.^00  des  usii^^es  publics.  Taux:  prix  fixe,  $5.00  par 
habitation;  $3.00  pour  salle  de  bains.  En  charge:  A.  H.  Drew, 
Surintendant. 

LOUISBURG,  comté  de  Cape  Breton,  (700).  Inauguré  en  1900;  pro- 
priété de  la  Louisburg  Electric,  Water  and  Power  Co.  Approvision- 
nement: l'eau  provient  du  lac  Stewart  et  du  ruisseau  Jerrott,  par 
gravitation;  distance  1  mille.  Distribution:  3  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  70  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé, 
diamètre  J  de  pouce.  Pression:  maximum,  69  livres.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $20,000;  entretien,  $350  par  an;  revenu,  S400 
des  consommateurs  particuliers  et  81,500  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $5.00  par  service  et  SI 2.00  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
F.  O'Ncil,  Secrétaire-Trésorier. 

LUNENBURG,  comté  de  Luncnburg,  (4,000).  Inauguré  en  1895;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée,  par  force 
hydraulique,  du  lac  Cantelope,  distance  3  milles,  dans  un  réservoir 
ou  directement  dans  les  conduites.  Réservoir:  1;  1,250,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  9  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  à  10  pouces;  54  bouches  d'incendie;  485  tuyaux  de  sers'ice  en  fer 
galvanisé,  diamètre  J  à  2  pouces.  Pression:  45  à  95  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  890,000;  entretien,  83,000  par  an; 
intérêts  et  obligations,  $3,500  par  an;  revenu,  $5,920  des  consomma- 
teurs particuliers,  et  $750  des  usages  publics.     Taux:    prix  fixe,  $7.00 


14  COMMISSION    DK   LA   CONSERVATION 

pour   If   prcniit-r   robinet   et   S2.0()   pour   rhacjue   robinet   arlclitionncl; 
$6.00  pour  salle  de  bains.     En  charge:   Tlionias  Hamm,  Surintendant. 

MIDDLETON,  comté  d'Annap<jlis,  (950).  Inauguré  en  1891  ;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'un  lac  et  des  sour- 
ces, par  gravitation;  distance  3  milles.  Réservoirs:  le  lac  même  sert 
de  réservoir  (superficie  40  acres);  il  y  a  un  autre  réservoir  de  480,000 
pieds  cubes  de  capacité.  Distribution:  7  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  et  6  pouces;  24  bouches  d'incendie;  190  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  diamètre  ^  et  J  de  pouce.  Pression:  normale,  90 
livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$35,000;  entretien,  $200  par  an;  revenu,  82,800  des  consommateurs 
particuliers  et  $300  par  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $1.00 
à  $10.00  pour  le  premier  robinet.  En  charge:  E.  S.  Dodge,  Surin- 
tendant. 

NEW  GLASGOW,  comté  de  Pictou,  (8,500).  Inauguré  en  1887;  système 
par  gravitation  depuis  1912;  propriété  municipale.  Approvisionne- 
ment: l'eau  provient  du  lac  Forbes,  par  gravitation;  distance  7  milles; 
il  >•  a  un  service  supplémentaire  à  pompes  pour  les  cas  d'urgence. 
Réservoir:  1;  2,000,000  de  gallons  de  capacité.  Distribution;  30 
milles  de  conduites  en  fonte  et  en  acier,  diamètre  4  à  20  pouces;  100 
bouches  d'incendie;  1,640  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  i  à  f 
de  pouce.  Pression:  92  livres.  Consommation:  1,800,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  8220,000; 
coût  du  système  de  distribution,  8175,000;  entretien,  83,000  par  an; 
intérêts,  $14,800  par  an;  revenu  total,  826,000.  Taux:  au  compteur, 
3c  à  30c  par  1,000  gallons;  prix  fixe,  85.00  et  au-dessus  par  habitation. 
En  charge:   E.  S.  Fraser. 

NORTH  SYDNEY,  (voyez  sous  Sydney  Mines). 

OXFORD,  comté  de  Cumberland,  (1,200).  Inauguré  en  1897;  propriété 
de  la  Oxford  Water  &  Power  Supply,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau 
provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  1  mille.  Réservoirs: 
2;  350,000  gallons  et  72,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  3 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  13  bouches  d'in- 
cendie; 210  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  37  livres. 
Consommation:  75,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
826.000;  entretien,  8200  par  an;  revenu,  82,000  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  86.00  par  robinet  et  86.00  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
T.  M.  Johnson,  Gérant. 
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PARKSnoKO,  (omlr  de  (  iiinlM-rl.iinl,  (2..S(H)).  Iti.iUKun-  vn  IH97;  pro- 
prirlr  imiincip.iU".  Approvisionnement:  l'rau  pniviiMit  «le  n^iurrci»  et 
misse. iiix,  p.ir  ^.T.ivit.iiion;  distanc  «•  .<  milles.  Réservoirs:  .^:  un  Me 
1, ()()(), ()()()  (le  ^;.ill(»ns  de  c.ipaciU-,  et  deux  divjnrs.  um-  dr  1,()(K),(KK), 
l'autre  de  2, 000, 0(10  de  vendions  de  capacité*.  Distribution:  4)  millen 
de  conduites  en  fonte,  diamètre»  4  A  10  ikiucch;  52  l>ourh<i»  d'inrcndie; 
4S0  tuyaux  de  service.  Pression:  70  livren.  Consommation:  225,(K)0 
gallons.  État  financier:  hAW  total  du  systi^^me,  $60, (XM);  entretien, 
S2,S40  par  an,  y  e<)m|)ris  U-s  intèrOts;  revenu,  S2,700  des  consom- 
mateurs particuliers  et  $2,200  des  usii^es  publics.  Taux:  i)rix  fixe, 
$5.00  pour  le  premier  robinet  et  $4.00  pour  s«ille  de  bains.  lùi  charge: 
Monsieur  11.  J.  I  )vas.  Surinlentlant. 

PICTOU,  comté  de  Pic  tou,  (.^,200).  Inauj^uré  en  1901;  propri^-t6  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  art^*siens, 
distance  i  mille,  dans  un  clulteau  d'eau;  force  motrice,  à  vaj)eur,  età 
électricité.  30  ;\  45  chevaux.  Le  système  des  i)ompes  est  installé  en 
double.  Réservoir:  château  d'eau,  60  par  40  pieds.  Distribution: 
9  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  6  à  12  pouces;  67  bouches 
d'incendie;  072  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  de  pouce. 
Pression:  normale,  110  livres;  45  à  110  livres  en  cas  de  feu.  Con- 
sommation: 190,000  i::allons.  État  financier:  coût  du  système  d'ap- 
provisioniiement,  $20,000;  coût  du  système  de  distribution,  $104,000; 
entretien,  Sv^,500  par  an;  intérêts,  $4,845;  revenu,  $6,000  des  consom- 
mateurs particuliers  et  $1,500  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe, 
$6  pour  le  premier  robinet  et  $6  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
G.  Bailitï,  Surintendant. 

SPRINGHILL,  comté  de  Cumberland.  (5,700).  Inau^juré  en  1904;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  6J  milles.  Réservoirs:  2;  un  de  600,000 
et  un  de  400,000  gallons  de  capacité;  ainsi  qu'un  château  d'eau  de 
155,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  22  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  12  pouces;  63  bouches  d'incendie;  1,000  tuyaux 
de  service  en  plomb,  diamètre  ^  pouce.  Pression:  35  à  120  livres. 
Consommation:  450,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $110,000;  coût  du  système  de  distribution, 
$30,000;  entretien,  $1,302  par  an;  intérêts  et  fond  d'amortissement, 
$7,113;  revenu,  $8,400  des  consommateurs  particuliers  et  SI, 800  des 
usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  86.00  par  robinet.  En  charge: 
G.  R.  Oulton,  Surintendant. 

STELLARTON:  comté  de  Pictou,  (4,000).  Inauguré  en  1892;  propriété 
municipale.     Approvisionnement:     l'eau    est    pompée    de    la    ri\'ière 
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East  vlans  le  réservoir;  distance  \  niillc.  l'orce  ni(jtricc  à  vafKur, 
150  chevaux.  Les  chaudières  et  les  pompes  sont  installées  en  double. 
P'iltrc  au  ^cravier,  est  employé  avec  satisfaction.  Réservoir:  1; 
1, ()()(), ()()()  de  gallons  de  capacité.  Distribution:  H  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  60  bouches  d'incendie;  800  tuyaux 
de  service  en  plomb,  diamètre  ]  pouce.  Pression:  normale,  75 
li\Tes;  SO  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  450, 000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  SSO.OOO;  entretien,  810,000 
par  an;  revenu,  $10,800  par  an.  Taux:  prix  fixe,  S5.00  et  au-dessus 
par  habitation;  S2.()0  pour  salle  de  bains;  au  compteur  6c  à  8c  par 
1,000  gallons.     En  charge:   J.  I^otts,  Ingénieur  municipal. 

SYDNEY,  comté  de  Cape  Breton,  (22,000).  Inauguré  en  1893;  propriété 
municipale.  Un  nouveau  réservoir  fut  construit  en  1902.  Appro- 
visionnement: l'eau  provient  du  ruisseau  Sullivan,  par  gravitation; 
distance  ^  milles.  Réservoirs:  2;  un  de  5,000,000  et  un  réservoir 
d'emmagasinage  de  200,000,000  de  gallons  de  capacité.  Distribution: 
29 J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  24  pouces;  160  bouches 
d'incendie;  2,470  tuyaux  de  service,  partie  en  plomb,  diamètre  5  de 
pouce,  et  partie  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  à  1  pouce.  Pression: 
30  à  87  livres.  Consommation:  2,035,000  gallons.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $434,000;  entretien,  $5,578  par  an;  revenu, 
$31,000  par  an.  Taux:  i)rix  fixe,  $5.00  pour  le  premier  robinet  et 
$8.50  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  8c  à  20c  par  1,000  gallons. 
Kn  charge:   N.  K.  Hay,  Ingénieur  municipal. 

SYDNEY  MINES,  comté  de  Cape  Breton,  (5,500).  Inauguré  en  1903; 
propriété  des  municipalités  de  Sydney  Mines  et  de  North  Sydney  et 
de  la  N.  S.  Steel  &  Coal  Co.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée 
du  lac  Pottles,  distance  3  milles,  dans  le  réservoir  et  directement 
dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur,  175  chevaux; 
système  des  pompes  installé  en  double.  Réservoir:  1;  1,300,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  14  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  12  pouces;  96  bouches  d'incendie;  1,100  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé,  diamètre  f  de  pouce.  Pression:  normale, 
50  livres  et  90  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  1,000,000  de 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$45,000;  coût  du  système  de  distribution,  $87,000;  entretien,  S6, 500  par 
an;  revenu,  $7,500  des  consommateurs  particuliers  et  $100  des  usages 
publics.  Taux  :  prix  fixe,  S6.00  par  robinet  et  $5.50  pour  salle  de  bains. 
En  charge:    Y.  C.  Barrington. 

TRENTON,  comté  de  Pictou,  (2.500).  Système  a  été  projeté;  il  sera 
propriété    municipale.     Approvisionnement:     l'eau    proviendra,    par 


Syslonu'  d'Hi^outs  de  loroiUo     L'n  des  conduils  principaux 


Commission   of  Conservai  ion 


Travaux  d'Epuration  des  Egouts  de  Regina — Le  filtre  en  construction 
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jfravii.iiion  jiiM|ii'aux  ixnnfM-s,  i\v  piiiin  profonfU  HÎtuén  en  villi*;  (m 
l.i  |M>m|HTii  rnsiiiU'  daiiM  un  K'htTvoir;  force  niotricr,  /•li'(trif|iie,  15 
tlu'v.iux.  Distribution:  par  romliiitrH  c-ii  foiiti*  de  6  A  12  [XiUceH  de 
(li.mu^tri'.  Pression:  115  li\rrs.  ConRommation:  h4Ta  A  [k*u  pré» 
75,1)00  gallons.  État  financier:  d'.ipir.s  dr.s  (.ilc  iils,  le  coftt  du  hyntènie 
d'approvisioiiiuMnciil  M-ra  de  SH.OOO  et  A  |h»u  i)rèH  $50, ()()()  ( clui  du  Hy»i- 
ti^nu*  de  distrihution.      ICn  charge:    !•'.  VV.  I-'orbes,  In^^-nieur  municipal. 

TRURO,  coniK''  de  Colcliester,  (7,500).  Iiiau^cur^-  en  1875;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  ruisseau  I^'PImt, 
par  ^gravitation;  di^tanie  \\  milli-N.  Une  i)artie  de  l'eau  est  \y<m}\)/'C 
de  la  riviire  Salmon;  force  motrice  A  vapeur,  90  chevaux;  système  des 
pompes  installé  en  double.  Réservoir:  1;  30,000,000  de  gallons  de 
capacité.  Distribution:  1  l  milks  di-  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  .\  14  pouces;  2  milles  de  conduites  en  fer  galvanisé  de  moindre  dia- 
mètre; 1 18  bouc  lus  d'incendie;  1 ,050  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé 
et  plomb.  Pression:  normale,  90  livres;  120  lixns  en  cas  de  feu. 
Consommation:  l.OOO.OOO  de  gallons.  État  financier:  le  système 
d'approx  isionnement  coûte  $18,000  et  celui  de  dislrii)Ulion,  $185,000; 
entretien,  sS4.500  par  an;  intérêts,  $7,400;  revenu,  $14,000.  Taux: 
prix  tîxe,  $6.00  i)ar  habitation  et  $4.00  pour  salle  de  bains;  au  comf)- 
teur,  5c  A  8c  par  1,000  gallons.  Kn  charge:  G.  C.  McDowell,  In- 
génieur municipal. 

WESTVILLE,  comté  de  Pictou,  (3,600).  Inauguré  en  1895;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  dans  le  réservoir 
de  la  rivière  Middle,  distance  1  mille;  force  motrice  à  vapeur  maximum, 
125,  moyenne,  75  chevaux.  Chaudières  et  pompes  sont  installées  en 
double.  Filtre:  au  gravier  et  au  sable.  Réservoir:  1;  1.500,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  14  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  10  pouces;  53  bouches  d'incendie;  885  tuyaux  de  service 
en  plomb,  diamètre  ^  et  J  de  pouce.  Pression:  normale,  75  livres; 
60  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  181,135  gallons.  État  finan- 
cier: le  système  d'approvisionnement  coûte  820,000  et  $57,650  celui 
de  distribution;  entretien,  $3,262  par  an;  intérêts,  S3,150;  revenu, 
•  $5,680  des  consommateurs  particuliers  et  8736  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe,  $6.50  et  au-dessus  par  famille;  au  compteur,  7 Je  à 
50c  par  1,000  gallons.     En  charge:   H.  Carr,  Ingénieur  municipal. 

WINDSOR,  comté  de  Hants,  (3,000).  Inauguré  en  1882;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  des  lacs  Mill,  par 
gravitation;  distance,  8  milles.  Réservoirs:  3;  chacun  de  5,000,000 
de  gallons  de  capacité;    en    plus,    un    réservoir    d'emmagasinage    de 
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7()(), 000, ()()()  (U-  ^'allons  de  cai)acit(-.  Distribution:  9  milles  de  con- 
duites en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  66  bcuidus  d'incendie;  500 
tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  40  à  85  livres.  Consomma- 
tion: .^50,000  gallons.  État  financier  :  (oût  total  du  système,  $90,000; 
entretien,  $3,500,  y  compris  les  intérêts  sur  les  obligations;  revenu, 
$5,000  par  an.  Taux:  î)rix  fixe,  basé  sur  l'évaluation  immobilière, 
$4  et  au-dessus  i).ir  habitation;  S.S  pour  salle  de  bains.  lùi  charge: 
F.  Mouncc,  Surintendant. 

WOLFVILLE,  comté  de  KiIl^^  (1,458).  Inauguré  en  1890;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  ruisseau  Duncan, 
par  gravitation;  distance  3  milles.  Réservoir:  1;  7,100,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  7  milles  de  ccjiiduites  en  fonte,  diamètre, 
2  ri  8  pouces;  42  bouches  d'incendie.  Pression:  80  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $43,000;  entretien,  $2,500  par  an, 
y  compris  les  intérêts;  revenu,  $2,800  des  consommateurs  particuliers 
et  $10  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $5.00  par  robinet  et  S8.00 
pour  salle  de  bains.     Kn  charge:   A.  C.  Johnson,  Surintendant. 

YARMOUTH,  comté  de  Yarmouth,  (6,700).  Inauguré  en  1881;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provenant  du  lac  George, 
par  gravitation,  distance  9  milles,  est  ensuite  pompée  dans  le  réservoir 
ou  directement  dans  les  conduites  principales;  force  motrice,  élec- 
trique et  à  vapeur,  21  chevaux;  chaudières  et  pompes  sont  installées, 
en  double.  Réservoir:  1;  2,000,000  de  gallons  de  capacité.  Dis- 
tribution: 35  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  12  pouces; 
105  bouches  d'incendie;  1,388  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression: 
normale,  50  livres;  60  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  808,627 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  8348,429;  entretien, 
$3,096;  intérêts,  814,280;  revenu:  820,342  des  consommateurs 
particuliers,  et  8584  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S7.50  à 
821,  d'après  la  quantité  de  robinets  en  usage;  au  compteur,  20c  par 
1,000  gallons. 
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CHARLOTTETOWN,  nmMé  dv  Quccn»,  (12.500).  InauKurA  en  1888-89; 
piopri^'ti*  munit  ip.ilc.  Approvisionnement:  l'caii  f^il  iM)m[>^*<r  rlc  puits, 
sitiK's  pr^s  (lu  ruissiMii  i  litrf-inilf  dans  U-  r<'*MTV<)ir.  \a'h  [Kimjxii, 
actioniu'i's  p.ir  la  v.ipiur,  ont  luu*  c.ipai  itr  <li*  2,5()0,(M)0  ^mIIoiis.  Ré- 
servoir: 1;  couvert,  |)()ur  la  (lislrihution;  (•a|)a(it^,  1 ,2.S0,(M)0  j^allorui. 
Distribution:  205  milles  (le  conduites  f)rincipales,  diamètre  4  à  14 
p(»U(c^;  ')f)  l)ouches  d'incendir;  2,250  tuyaux  de  service  en  pU>mh  et 
fer  ^^alvanisc.  Pression:  00  livres.  Consommation:  860,000  j;al Ions. 
État  financier:  coOt  lot.d  du  système,  S270,000;  entretien,  $9,000 
par  an;  intérêts,  $10,000  j)ar  an;  revenu,  $28,000.  Taux:  prix  fixe. 
$(>  jiar  famille  vi  S8  pour  salle  de  bains;  au  comi)tcur,  30c  par  1,00(J 
gallons.      \'A\  charge:    Charles  Dalziel,  Surintendant. 

GEORGETOWN,  comté  de  Kini.'.  (1,300).  Inauguré  en  1904;  propriété 
ilu  chemin  de  fer  de  Prince  Kdward  Island,  qui  a  un  système  pour 
approvisionner  la  gare  et  les  locomotives;  l'eau  pro\ient,  j)ar  gravi- 
tation, de  sources  i\  peu  de  distance  de  l'endroit.  Distribution:  J  de 
mille  de  conduites,  6  pouces  de  diamètre.  Consommation:  10,000 
gallons. 

SUMMERSIDE,  comté  de  Prince,  (3,400).  Inauguré  en  1908;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens, 
distance  1  mille,  directement  dans  les  conduites  principales  et  dans 
un  château  d'eau;  force  motrice  à  vapeur,  maximum  50,  moyenne 
35  chevaux.  Les  chaudières  et  les  pompes  sont  installées  en  double. 
Réservoir:  château  d'eau  de  366,000  gallons  de  capacité.  Distri- 
bution: 81  milles  de  conduites  en  fer,  diamètre  4  à  10  pouces;  56 
bouches  d'incendie;  300  tuyaux  de  service.  Pression:  75  à  90  livres. 
Consommation:  62,984  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
y  compris  le  système  d'égouts,  891,119;  entretien,  86,453  par  an, 
revenu.  $6,453.  Taux:  prix  fixe,  86  et  au-dessus  par  habitation: 
$8  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  30c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
Alf.  Groom. 
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ANDOVER,  romK'"  de  \'i(tr)ri.i.  (500).  Inau^rur^-  en  1898;  propriété 
inunitipalf.  Approvisionnement:  rtaii  |)r()\'i(nt  d'un  ruisseau,  par 
gra\ilati()n;  distance,  1  mille.  Réservoir:  1;  150,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  2  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  6 
pouces;  20  bouches  d'incendie;  78  tuyaux  de  service,  en  fer,  diamètre 
l  de  pouce.  Pression:  52  livres.  Consommation:  20,000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  SI  1,500;  entretien,  S700  par 
an;  re\tiui,  $700.  Taux:  prix  fixe,  $5  par  famille.  Fn  charge: 
Une  Commission  de  distribution  d'eau. 

CAMPBELLTON,  comté  de  Restigouche,  (5,000).  Inauguré  en  1889; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
de  ruisseaux  et  de  lacs  Parker  et  Smith,  par  gravitation;  distance  4 
milles.  Réservoirs:  2;  un  de  3,500,000  et  l'autre  de  100,000,000  de 
gallons  de  capacité.  Distribution:  13  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  16  pouces;  65  bouches  d'incendie;  600  tuyaux  de  service 
en  plomb,  diamètre  ^  à  1  pouce.  Pression:  80  livres.  Consomma- 
tion: 250,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $227,000; 
entretien,  $8,700,  par  an  y  compris  les  intérêts;  revenu,  $9,000  des 
consommateurs  particuliers  et  $1,300  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  S8  par  famille  pour  le  premier  robinet  et  $5  pour  salle  de  bains. 
En  charge:   T.  J.  Sandover-Sly,  Ingénieur  municipal. 

CHATHAM,  comté  de  Northumberland,  (5,000).  Inauguré  en  1901; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du 
ruisseau  Morrison,  distance  9J  milles,  directement  dans  les  conduites 
principales;  force  motrice  à  vapeur,  moyenne,  60,  maximum,  75 
che\aux.  Les  chaudières  et  les  pompes  sont  installées  en  double. 
Réservoir:  un  château  d'eau  de  420,000  gallons  de  capacité.  Dis- 
tribution: 11}  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à  12  pouces; 
72  bouches  d'incendie;  420  tuyaux  de  service  en  fer  et  en  plomb. 
Pression:  normale,  38  à  71  livres;  80  à  100  livres  en  cas  de  feu.  Con- 
sommation: 560,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'ap- 
provisionnement, $22,000;  coût  de  celui  de  distribution  $94,000; 
entretien,  $4,600  par  an;  intérêts  et  fond  d'amortissement,  S8,250; 
revenu,  $4,800.  Taux:  prix  fixe,  $5  par  robinet  et  $1  pour  chaque 
robinet  supplémentaire;  $4  pour  salle  de  bains.  Les  consommateurs 
qui  font  usage  d'une  grande  quantité  d'eau  payent  au  compteur.  En 
charge:  Alex.  N.  Mackay,  Surintendant  des  travaux  de  la  ville. 
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DALlIOUvSIK,  comtr  i\i-  l<i-sti^:«»ii(  Iw.  •I,'»'^")  Iii.iUKur/'  vn  IWH;  pro- 
|)iir((-  iiiunii  ip.ilc.  ApprovisiunntMnent:  1  <  au  provicfit  du  ruinM-uu 
McNish,  |)ar  ^jr.isit.itioir,  distaïuc  2J  milIcH;  cIch  |K)ni|H*H,  a('tirinn^*ct 
par  IV'IfCtricit^',  |)iiis<Mn  il«-  l'eau  HUppli'-mcntaire  (!e  puitH  artésiens. 
Réservoir:  1;  1 .()()(),()()()  ^\r  gallons  <!«•  capacité*.  Distribution:  1 
milles  (le  (  (>n<liiiirs  ni  loiitr,  dianirlri'  4  ;\  8  |M)U('fH;  28  Im>u(  Iich  d'in- 
cendie; 1S7  liiy.iux  lU'  srrviif  en  ploinh,  diamètre  i  i'i  1 1  pourr». 
Pression:  normal»'.  7S  li\Trs;  100  livrrs  «ii  <  asdi- feu.  Consommation: 
.^5,000  j;all(»ns.  État  financier:  (oOi  total  du  systènu-,  S70, (KK); 
rniiiiiin,  sS200  |)ar  an;  revenu,  St.OOO.  Taux:  prix  fixe,  $10  par 
habit. itioii.  In  (li.irj;e:  Win.  A.  Gallop.  Surintendant  de  la  dis- 
tribution d't  an. 

EDMUNDSTON,  comte  de  Xidoria.  (1.500).  InauRur^'  en  1911;  pro- 
priété numieipcde.  Approvisionnement:  l'iau  est  iKjm[)ée  de  i)uit.s, 
distance  J  de  mille,  dans  le  réstirvoir  ou  dans  les  conduites;  force 
motrice  électrique,  125  chevaux.  Il  y  a  une  installation  de  réserve 
consistant  de  p(>ni|)es  actionnées  à  la  vapeur.  Réservoir:  1  ;  350,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  1  milles  de  conduites  en  fonte, 
diauK'tre  6  î\  12  pouces;  40  bouches  d'incendie;  276  tuyaux  de  service 
en  fer  g:alvanisé  avec  attachements  en  j^lomb.  Pression:  normale, 
05  livres;  125  li\Tes  en  cas  de  feu.  Consommation:  KJO.OOO  gallons. 
État  financier:  SI 2,000  coût  du  système  d'approvisionnement  et 
S12.000  coût  de  celui  de  distribution;  entretien,  Sl,000paran;  inté- 
rêts, $1,200  par  an;  revenu,  $3,500  par  an.  Taux:  prix  fixe,  SIO  et  au- 
dessus  par  habitation.     En  charge:   F.  X.  St.  Aubin,  Surintendant. 

FREDERICTON,  comté  de  York,  (7.771).  Inauguré  en  1883;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  St. 
Jean,  distance  1  mille.  Avant  qu'elle  arrive  aux  conduites  principales, 
on  la  fait  passer  à  travers  un  système  de  filtration.  Force  motrice 
à  vapeur.  Les  pompes  et  tout  l'équipement  sont  installés  en  double. 
Filtre:  au  sable  sous  pression.  Réservoir:  1;  391,500  gallons  de 
capacité.  Distribution:  14J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
3  à  14  pouces;  106  bouches  d'incendie;  1,350  tuyaux  de  ser\'ice  en 
plomb  et  fer  galvanisé,  diamètre  j  à  2  pouces.  Pression:  normale, 
40  à  60  livres;  85  à  90  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  529,500 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système  à  ce  jour;  8223,141; 
entretien,  $16,700  par  an;  intérêts,  $9,050  par  an;  revenu,  $15,200 
des  consommateurs  particuliers  et  $2,200  des  usages  pubHcs;  il  y  a 
aussi  un  revenu  de  $7,200  de  la  taxation  directe.  Taux:  prix  fixe, 
$5  pour  le  premier  robinet,  et  $8  pour  salle  de  bains;  au  compteur, 
10c  à  25c  par  1,000  gallons.     En  charge:   G.  Edney. 
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GIBSON,  comté  de  York,  (550).  Inauguré  en  1906;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits,  distance  1  mille, 
(l.iiis  le  réservoir.  l'Orcc  motrice  à  vent,  avec  force  à  xapciir  de  réserve. 
Réservoir:  1;  300, 000  j^jallons  de  capacité.  Distribution:  2  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  i\  8  pouces;  17  bouches  d'incendie; 
128  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer,  diamètre  J  de  pouce.  Pres- 
sion: 6«s  li\rcs.  État  financier:  coût;  S6,000  pour  le  système  d'ap- 
provisionnement et  $15,900  pour  celui  de  distribution;  entretien, 
$600  par  an;  intérêts,  $697  j)ar  an;  revenu,  $790  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  $5  par  robinet;  S9  pour  salle  de  bains.  En  charge:  Bureau 
des  Commissaires. 

GRAND  FALLS,  comté  de  Victoria,  (800).  Inauguré  en  1910;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  St.  Jean, 
distance  J  de  mille,  est  pompée  dans  les  conduites  principales  et  dans 
le  réservoir;  force  motrice  électrique,  125  chevaux,  avec  un  système 
de  réserve  de  pompes  actionnées  par  la  vapeur.  Réservoir:  1;  275,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  4î  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  10  pouces;  29  bouches  d'incendie;  130  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  82  livres;  93  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  60,000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $5,000;  coût  de  celui  de  distribution 
$37,000;  entretien,  $1,000  par  an;  intérêts,  $2,000  par  an;  revenu, 
$2,000  des  consommateurs  particuliers  et  SlOO  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe,  $6  par  habitation.  En  charge:  C.  F.  West,  Surin- 
tendant. 

HARTLAND,  comté  de  Carleton,  (700).  Inauguré  en  1895;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  J  de  mille.  Un  système  auxiliaire  de  pompes, 
actionnées  à  la  gazoline,  15  chevaux,  est  installé  pour  pomper  l'eau 
directement  dans  les  conduites  principales.  Réservoir:  1;  106,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  f  d'un  mille  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  6  pouces;  12  bouches  d'incendie;  100  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  diamètre  ^  pouce.  Pression:  normale,  50  livres; 
60  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  20,000  gallons.  État  fi- 
nancier: coût  total  du  système,  $13,500;  entretien,  $800  par  an; 
revenu,  $400  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $4  par  habitation.  En  charge: 
T.  G.  Simms. 

MILLTOWN,  comté  de  Charlotte,  (1,804).  Inauguré  en  1886;  propriété 
de  la  Maine  Water  Co.  qui  est  approvisionnée  par  le  système  de  St. 
Stephen.     Approvisionnement:    l'eau  est  pompée  de   puits  dans  les 
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r^'scTvoirs;  (listaïKf,  0  millt-s;  for«  r  moiricï*  \  \*:i7..  \.cn  pomp<*s  «  t 
Ifiir  r(|iiiiuintiit  sont  installas  en  (Imil)lc.  Réservoirs:  un  A  Milhown, 
(If  1, (KM), ()()()  (If  ^calions  <Ir  rapa<it/',  raiitrc  A  St.  Stei)hen,  <le  2,S(H),(Hn) 
jjalloiis  (le  caparil^*.  Distribution:  l  milIcH  (ic  conduilcH  i*n  fonte, 
(li.mirirc  ()  A  12  pouces;  33  bouches  d'incendie;  288  tuyaux  de  Hervice 
t  n  Icr  ^Mlvanisé,  diain(''trc  J  de  pouce.  Pression:  KK)  livres.  Con- 
sommation: 20, ()()()  K:'dl<nis.  État  financier:  SI, MM)  p.ir  an.  Taux: 
prix  liNf,  S7  par  famille.      I  ii  (liaiK»':    1    i<    Hradiey,  Surintendant. 

MONCTON,  (omtr  .!»•  W CstniurlaïKl.  (l.^.OOO).  Inau^cu^/•  en  1879;  jiro- 
pri^'té  municipale.  Approvisionnement:  l'rau  provient  des  ruisseaux 
"Hlaik  Mill  tt  McNutt",  |)ar  ^'ravitation;  distance,  4  milles.  L'eau 
des  réservoirs  est  ensuite  pompée  directement  dans  les  c(induites 
princip.ilrs;  force  motrice  électriciue  et  h  K^iz,  200  i\  450  chevaux. 
Réservoirs:  2;  nii  cK'  2()(),()0().()()0  et  l'autre  de  300.000,000  de  gallons 
de  capacité.  Distribution:  M\  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre, 
3  à  20  pouces;  106  bouches  d'incendie;  1,600  tuyaux  de  service  en 
plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale.  45  livres;  110  livres 
en  cas  de  feu.  Consommation:  1,500,000  gallons.  État  financier: 
coi1t  total  du  système,  $337,398;  entretien,  $16,500  par  an;  revenu, 
$55,000.  Taux:  j^ix  fixe,  $10  à  $20  par  habitation;  au  compteur, 
10c  il  15c  par  1.01)0  i::allons.  En  charge:  J.  lùlington,  Ingénieur 
municipal. 

NEWCASTLE,  comté  de  Northumberland,  (3,500).  Inauguré  en  1904; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  puits  artésiens 
^  est  pompée  directement  dans  le  réservoir  ou  dans  les  conduites  prin- 
cipales. Force  motrice  à  vapeur.  Réservoir:  1  ;  125,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  7  milles  de  conduites  en  fonte;  27  bouches 
d'incendie;  300  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb.  Pres- 
sion: normale,  85  livres;  125  à  150  livres  en  cas  de  feu.  Consom- 
mation: 10,000  gallons.  État  financier:  cotjt  total  du  système, 
8100,000;  entretien,  $3,500  par  an;  revenu,  83,000  des  consommateurs 
particuliers  et  $1,000  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S8  pour 
le  premier  robinet  et  814  pour  salle  de  bains.  En  charge:  J.  \V. 
Murray,  Ingénieur. 

PERTH,  comté  de  Victoria,  (500).  Inauguré  en  1902;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  pro\'ient  d'un  ruisseau  et  d'une 
source,  par  gra\dtation;  distance,  1|  milles.  Réservoir:  1;  250,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  IJ  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètres,  4  et  6  pouces;  17  bouches  d'incendie;  80  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,   diamètre  f  de  pouce.     Pression:     25   à   60  li\Tes. 
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Consommation:  1  ()(),()()()  ^^illons.  État  financier:  coût  total  du 
systi-nu-,  SI vS, ()()();  entretien,  S20()  [)ar  an;  intérêts,  S60();  revenu, 
SI, ()()()  par  an.  Taux:  prix  fixe  basé  sur  ré\aluation  inim^hilière. 
En  charge:   J.  Anderson. 

ST.  ANDREWS,  comté  de  Charlotte.  Inauguré  en  1911;  jmjpriété 
(lu  Chemin  de  Fer  Canadien  du  l'acificjne,  qui  le  construisit  pour 
a|)provisionner  d'eau  un  hôtel.  Le  système  sera  prolongé  jusqu'à  la 
ville.     Approvisionnement:    du  lac  Chamc(K)k  à  5  milles  de  distance. 

ST.  JOHN,  conité  de  St.  John,  (48,000).  Inauguré  en  1837;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  Loch  Lomond 
et  du  lac  Spruce,  par  gravitation;  distances  respectives,  10  et  5  milles. 
Réservoirs:  le  Loch  Lomond,  2,480  acres;  le  lac  Robertson,  28  acres; 
le  lac  Latimer,  200  acres;  la  rivière  "Little",  55  acres  et  le  lac  Spruce, 
1,000  acres.  Distribution:  83^  milles  de  conduites  en  béton,  en  bois 
et  en  fonte,  diamètres  2  à  48  pouces;  436  bouches  d'incendie;  6,708 
tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  20  à  90  livres.  Consomma- 
tion: 10,000,000  de  gallons.  État  financier:  évaluation  totale  du 
système,  S2,2 16,990;  entretien,  S48,391  par  an;  intérêts  et  fond 
d'amortissement,  $109,957;  revenu,  $201,415  par  an.  Taux:  prix 
fixe,  $3  par  famille;  $7  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  10c  par 
1,000  gallons.     En  charge:    William   Murdoch,   Ingénieur  municipal. 

ST.  MARY,  comté  de  York,  (625).  Inauguré  en  1908;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  de  puits  artésiens,  distance  J  de 
mille,  est  pompée  dans  le  réservoir;  force  motrice  à  vapeur,  5  chevayx. 
L'eau  peut  aussi  être  fournie  par  le  système  existant  à  Gibson.  Ré- 
servoir: 1;  25,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  2  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre,  4  à  8  pouces;  21  bouches  d'incendie; 
129  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  de  pouce.  Pression: 
65  livres.  Consommation:  25,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $25,000;  entretien,  $800  par  an;  intérêts,  $1,200; 
revenu  $845.  Taux:  prix  fixe,  $5  par  robinet  et  $8  pour  salle  de  bains. 
En  charge:  Wm.  Jafi^rey,  Secrétaire  de  la  Commission  de  la  distri- 
bution d'eau. 

ST.  STEPHEN,  comté  de  Charlotte,  (3,000).  Inauguré  en  1908;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  voir  sous  Milltown,  cette 
ville  est  approvisionnée  au  même  système.  Distribution:  14^  milles 
de  conduites  en  fonte,  dianètre,  4  à  16  pouces;  58  bouches  d'incendie; 
670  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  120  livres.  Con- 
sommation:   475,000  gallons.     État  financier:    coût  total  du  système. 


Service  d'Eau  de  Brantford — Prolongement  des  ramifications  collectrices 


Commission    of  Csnserva.tioir 


Service  d'Eau  de  Hamilton — Caisson  au  bout  de  la  prise  d'eau  de  48  pcs. 


I 


i 
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S184.()0();  «Mtictiiii.  $7. ()()()  ji.ir  an;  rc-vi-nu.  SlO.ooo.  Taux:  prix 
fixi*.  $7  p.ii  li.il>ii.itii>ii  «t  vSK)  iM»iii  ^.illr  «le  |>ainH,  lui  charge:  A.  A. 
Lalliii,  Siirinti'iul.int . 

SACKVILLE,  roint^'  de  Wcstniorlaiid.  (l. ()()();.  Inaiij^ur^  c-ii  1902;  i>ro 
piiilr  iiumiiipali'.  Approvisionnement:  l'raii  jjrovicnt  de  stmrccu, 
parjjravit.ition;  (list.uicc,  .^  inilUs.  Distribution:  6  tnilIcH de  conduites 
en  foiilr,  di.imî^trr,  4  ;\  11  jxmces;  40  i)<)iirhes  d'incendie;  3(K)  tuyaux 
de  service.  Pression:  55  ù  85  livres.  État  financier:  coftt  total 
du  système,  S<>0. 000  ;  tntrctiiii,  $1,000  par  an  ;  iiil^Têts,  $5,000;  re- 
venu, $6,200.  Taux:  |)rix  lixe,  $7  pour  \v  prriniiT  robinet  et  $4  pour 
salliMli"  bains.      i"n  charge:   \\m.  Prin^Hc,  Surintendant . 

SHEDIAC,  comte  di-  Westmorland,  (300).  Inaii^'ur^  en  1906;  propriété 
municip.de.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  d'un  puits  ar- 
tésien, distance  *  mille,  dans  un  réservoir  et  une  cuve-réservoir  sur- 
élevée; force  motrice  électrique;  le  système  des  pompes  est  en  double. 
Réservoirs:  2;  un  de  200.000  gallons  et  une  cuve  surélevée  de  80,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  \]  milles  de  conduites  en  fer,  dia- 
mètre 6  et  8  pouces;  24  bouches  d'incendie;  60  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé.  Pression:  70  livres.  Consommation:  16,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $25,000;  entretien,  $2,000  par  an; 
intérêts,  $1,000;  revenu,  $450.  Taux:  prix  fixe,  $5  par  habitation; 
au  compteur,  20c  par  1,000  gallons.     En  charge:  \V.  Gunn. 

WOODSTOCK,  comté  de  Carleton,  (3,856).  Inauguré  en  1882;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  d'abord  pompée, 
de  la  rivière  St.  John,  dans  un  château  d'eau,  distance  1  mille;  et  de  là, 
par  gravitation,  ou  directement  dans  les  conduites  principales;  force 
motrice  électrique,  moyenne,  50,  maximum,  100  chevaux.  Le  sys- 
tème des  pompes  est  installé  en  double.  Réservoir:  un  château 
d'eau  de  287,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  6  milles  de  con- 
duites en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  80  bouches  d'incendie;  800 
tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  60  livres; 
85  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  320,000  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $35,000;  coût  de 
celui  de  distribution,  $80,000;  entretien,  S4,000  par  an;  revenu, 
$6,000  des  consommateurs  particuliers  et  $1,000  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe,  86  et  au-dessus  par  habitation,  et  S6.50  pour  salle  de 
bains;  au  compteur,  25c  par  1,000  gallons.  En  charge:  A.  G.  Fields, 
Surintendant. 


QUEBEC 

ACTONVALE,  romlO  de  Bagot,  (1,500).  Inaugura  en  1880;  propriété 
d'une  conii)agnie  privée.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de 
la  rivière  Moose  dans  un  réservoir:  foret-  motrice  hytiraulique  et  à 
vapeur,  moNcnne  15  chevaux.  Réservoir:  1;  41,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  .^  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à 
5  pouces;  15  bouches  d'incendie;  ISO  tuyaux  de  service  en  fer  galva- 
nisé, diamètre  J  de  pouce  et  1  pouce.  Pression:  normale,  60  livres; 
100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  65,000  gallons  pour  la  ville 
et  60,000  gallons  pour  le  chemin  de  fer  Grand  Trunk.  État  financier: 
coût  total  (lu  système,  S23,000;  entretien,  S600  par  an;  revenu,  $2,650 
par  an.  Taux:  prix  fixe,  S6  à  S8  par  robinet;  S4  pour  salle  de  bains. 
En  charge:   J.  A.  Vincent,  Président. 

AMQUI,  comté  de  Rimouski,  (1,800).  Inauguré  en  1914;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  ruisseau  Pear- 
son,  distance  IJ  milles,  dans  le  réservoir;  force  motrice  électrique, 
moyenne  60  chc\aux.  L'eau  est  traitée  à  rh\pochlorite  de  chaux. 
Réservoir:  1;  250,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  3f  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  6  et  8  pouces;  36  bouches  d'incendie; 
220  tuyaux  de  service,  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  et  f  de  pouce. 
Pression:  normale,  60  livres;  85  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
40,000  gallons.  État  financier:  $19,000  coût  du  système  d'appro- 
visionnement et  S36,000  coût  de  celui  de  distribution;  entretien, 
$3,000  par  an,  y  compris  les  intérêts;  revenu,  $1,850  des  consomma- 
teurs particuliers,  et  $360  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $9  par 
habitation.     En  charge:   J.  A.  Brillant. 

ANDRÉVILLE,  comté  de  Kamouraska,  (650).  Inauguré  en  1887;  pro- 
priété de  particuliers.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  1  mille.  Réservoir:  1;  30,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  If  mille  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
2  à  6  pouces;  100  tuyaux  de  service.  Pression:  30  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $15,000;  entretien,  $150  par  an; 
revenu,  $640  par  an.  Taux:  prix  fi.xe,  $6  à  $8  par  habitation.  Pro- 
priétaire:  C.  A.  R.  Desjardins. 

ARTHABASKA,  comté  d'Arthabaska,  (1.300).  Inauguré  en  1904;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources 
sur  les  montagnes,  par  gravitation;  distance,  i  mille.  Réservoirs: 
3;    500,000,  30,000  et  18,000  gallons  de  capacité.     Distribution:    3^ 
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milli's  (11-  ((>n(init«-s  rn  fouir  <t  en  («T  forK^*,  fliam^trc  2  à  H  fx*ijM  ^; 
20  ImuicIhs  d'iiK  riidic;  200  t iiy.iiix  •  (Ir  wrvicr  fil  fiT.  Presiion : 
<)0  livres.  État  financier:  coût  loi. il  <ln  hystruic,  $.ÎO,0(K);  n-vrnu, 
$2,000  p.ir  au.  Taux:  prix  fixi»,  $6  par  robinet  et  $5  jK^ur  siille  de 
bains,     l^n  (harj^e:    (      K.  (  iarneaii,  S€(T6taire-Tr^*Horicr. 

ASBESTOS,  rointé  df  kiclnuoiKl,  (2,500).  Inaii^îuré  en  1912;  propri/i/- 
niiini(  ipalf.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  aourccH,  par 
gravitation;  distaïuc,  2  milles.  Réservoir:  1;  40  X  30  pieds.  Dis- 
tribution: 1\  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  8  pouees;  26  Ik>u- 
ches  d'ineendie;  SOO  tuyaux  de  service,  diamètre  J  iK)Uce.  Pression: 
S5  lixres.  État  financier:  coût  total  du  système,  S35,000;  entretien, 
$50  par  an;  re\(  nu.  Sl/>00.  Taux:  prix  fixe,  S7  par  habitatirjn.  Kn 
charge:   A.  L.i\  ii.ine. 

AYERS  CLIFF,  comté  de  Stanstead.  (300).  Inauguré  eu  1908;  ï)ropri6té 
de  i^arliculiiMs.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  ilistance.  1\  mille.  Réservoirs:  2;  40,000  et  45,000 
jjallons  de  capacité.  Distribution:  .^  milles  de  conduites  en  fonte  et 
en  l\r  foru:6,  diamètre,  2  et  4  pouces;  1  bouche  d'incendie;  80  tuyaux 
i\c  service  en  fer  galvanise,  diamètre,  ^  pouce.  Pression:  normale, 
50  livres;  55  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  5,000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  vS6,()0();  entretien.  S200  par  an; 
intérêts,  $400;  revenu,  $700  par  an.  Taux:  prix  fixe,  S8  par  haV)ita- 
tion  et  $5  pour  salle  de  bains.  En  charge:  L.  L.  Clough,  Secrétaire- 
Trésorier. 

AYLMER,  comté  d'Ottawa,  (3,300).  Inauguré  en  1895;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  lac  Deschénes, 
distance  1,500  pieds,  directement  dans  les  conduites  principales; 
force  motrice  à  vapeur,  50  chevaux.  Le  système  des  pompes  est  ins- 
tallé en  double.  Distribution:  5i  milles  de  conduites  en  fonte,  dia- 
mètre 4  à  8  pouces;  33  bouches  d'incendie;  350  tuyaux  de  service 
en  plomb,  diamètre  i  à  1  pouce.  Pression:  normale,  68  livres;  130 
livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  250,000  gallons.  État  finan- 
cier: coût  total  du  système,  $53,300;  entretien,  $3,550  par  an;  re- 
venu, $6,500.  Taux:  prix  fixe,  $6  et  au-dessus  par  habitation;  86 
pour  salle  de  bains;  au  compteur,  15c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
N.  Leblanc. 

BAGOTVILLE,  comté  de  Chicoutimi,  (967).  Inauguré  en  1913;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la 
rivière  Mars,   distance   700  pieds,   dans  le  réser\'oir  ou  directement 
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clans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur,  60  chevaux. 
Réservoir:  1;  100, 000  ^^'lllons  de  capacité.  Distribution:  IJ  milles 
de  conduites  en  acier,  diamètre  2  à  6  pouces;  16  bouches  d'incendie; 
150  tuyaux  de  service,  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  do  pr)ur('.  Pres- 
sion: normale,  ^>5  livres;  S5  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
40,000  ^'allons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $23,000; 
entretien,  SMK)  par  an;  revenu,  $1,800.  Taux:  prix  fixe,  $10  pour 
le  premier  robinet  et  $2  pour  chaque  robinet  additionnel.  En  charge: 
A.    Potvin,   Secrétaire-Trésorier. 

BEAUHARNOIS,  comté  de  Beaiiharnois,  (2,000).  Inauguré  en  1890; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  St.  Louis, 
distance  1,900  pieds,  est  pompée  dans  un  château  d'eau;  force  motrice 
à  vapeur,  80  chevaux.  Les  pompes  et  les  chaudières  sont  installées  en 
double.  Distribution:  3-2  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre, 
4  à  8  pouces;  32  bouches  d'incendie;  500  tuyaux  de  service  en  plomb 
et  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  48  livres;  90  livres  en  cas 
de  feu.  Consommation:  150,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $65,000;  entretien,  $5,000  par  an;  revenu,  $10,000. 
Taux:   prix  fixe,  d'après  la  quantité  de  robinets  demandés. 

BÉCANCOURT,  comté  de  Nicolet,  (200).  Inauguré  en  1891;  propriété 
de  particuliers.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Bécancourt, 
distance  300  pieds,  est  pompée  dans  une  cuve-réservoir,  par  force 
motrice  à  vapeur  et  à  vent.  Réservoir:  une  cuve  de  19,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  1  mille  de  conduite  en  fonte,  diamètre, 
3  et  4  pouces;  32  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $3,000;  revenu  annuel,  $200. 
Taux:  prix  fixe,  $6  à  $15  par  habitation.  Propriétaire:  Evariste 
Lemire. 

BEEBE,  comté  de  Stanstead,  (800).  Inauguré  en  1894;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par  gravita- 
tion; distance,  2  milles.  Réservoirs:  2;  un  de  280,000  et  un  de 
1,100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre,  4  et  6  pouces;  20  bouches  d'incendie;  175  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  pouce.  Pression:  normale, 
43  livTes;  70  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement  $18,000;  coût  de  celui  de  distribution  $7,000; 
entretien,  S700  par  an;  revenu,  $2,000.  Taux:  prix  fixe,  $8  par 
habitation  et  $5  pour  salle  de  bains.  En  charge:  I.  W.  Brainerd, 
Surintendant. 


sr.KviLhh  uiw    dp:  queblc  29 

BELŒIL,  ((.ml«'  ^U-  WrcluVcs,  (l.liH)).  \i\.i\\^iir('  m  lOOÎ;  propri/''té 
iminicipalc.  Approvisionnement:  l'eau  provient  cle  H<)iir(eH  Mir  la 
inonl.i^iu-  St.  Ilil.iirr,  par  ^^'ivitatioii  ;  distanre,  1  mille.  Réser- 
voirs: .!;  iiii  (N-  50, ()()()  cl  un  de  2.<5,()()0  ^(allons  de  (•ai)acit^-.  Dis- 
tribution: 1  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre,  4  et  6  jxiucc-h; 
^^  bouches  d'incendie;  .^50  tuyaux  de  service  en  plomh.  Pression: 
normale,  25  livres;  80  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  ()(),()()() 
jjallons.  État  financier:  S5,()0()  (oflt  du  système  d'approvisionnement 
$5,000;  coût  de  celui  de  distribution  $.^,500;  entretien,  S5(K)  i)ar  an; 
intérêts  et  fonds  d'amortisscMiient ,  $2,000;  revenu,  $.S,600.  Taux: 
prix  fixe,  S7  .\  SI 5  i)ir  li.ibitation,  d*a()rès  l'évaluation  imnuibilière. 

BERTHIERVILLE,  comté  de  Hcrthier,  (1,300).  Inauguré  en  1879; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent  est 
pompée  dans  le  réservoir,  distance,  100  |)ie(ls;  force  motrice  à  vafxîur, 
80  chevaux.  Le  système  de  pompes  est  en  double.  Distribution: 
6  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diaiiiétre,  2  à  5  pouces; 
19  bouches  d'incendie;  335  tuyaux  de  service.  Pression:  normale, 
35  livres;  60  i\  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  120,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $35,000;  entretien, 
$1,800  par  an;  revenu,  $4,500  des  consommateurs  particuliers  et  $60 
des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe  basé  sur  l'évaluation  immobi- 
lière.    Kn  charge:    E.  Rocray,  Surintendant. 

BIENVILLE,  comté  de  Lévis,  (1,000).  Inauguré  en  1908;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  sources  et  d'un 
puits  artésien,  dans  les  réservoirs;  distance,  800  pieds.  Réservoirs: 
3;  dont  voici  les  dimensions:  50  X  48  pieds,  30  X  31  pieds  et  28  X 
30  pieds.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre, 
4  à  6  pouces;  7  bouches  d'incendie;  196  tuyaux  de  service  en  fer. 
Pression:  normale,  26  livres;  88  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
30,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $25.000; 
entretien,  $600  par  an;  intérêts,  $400;  revenu,  $2,500.  Taux:  prix 
fixe,  $7.80  par  habitation.     En  charge:   A.  Lévesque,  Surintendant. 

BLACK  LAKE,  comté  de  Megantic,  (3,000).  Inauguré  en  1908;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Caribou  est  pompée 
dans  un  réservoir  naturel;  distance,  2J  milles;  force  motrice  élec- 
trique, maximum,  200  chevaux.  Réservoir:  un  ayant  un  diamètre 
de  2,000  pieds.  Distribution:  3J  milles  de  conduites  en  fonte,  dia- 
mètre, 6  à  10  pouces;  50  bouches  d'incendie;  300  tuyaux  de  ser- 
vice en  plomb  et  en  fer.  Pression:  normale,  75  livres  à  95  livres. 
État    financier:     coût    du    système    d'approvisionnement,     $20,000; 
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coût  de  celui  de  distribiilion,  $55,000;  entretien,  $2,500  par  an;  in- 
térêts, $4,000;  revenu,  $6,000  des  consommateurs  particuliers  et 
$500  des  usages  i)ul)lics.  Taux:  î)nx  fixe,  $10  [)ar  habitation;  au 
compteur,  40c  par  1,000  gallons.  Kn  charge:  le  Dr.  G.  D.  Paradis, 
Ex-maire  de  la  ville. 

BUCKINGHAM,  comté  de  Labelle,  (3,864).  Inauguré  en  1892;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Lièvre, 
distance  300  pieds,  est  pompée  directement  dans  les  conduites  prin- 
cipales; force  motrice  hydraulique,  125  chevaux.  Distribution: 
7  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre,  4  à  10  pouces;  78  bouches 
d'incendie;  700  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre,  j  à  1  pouce. 
Pression:  normale,  60  livres;  95  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 1,000,000  de  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$77,747;  entretien,  $2,000  par  an;  revenu,  $9,983.  Taux:  prix 
fixe  suivant  l'évaluation  immobilière  H^c  par  $100.  En  charge: 
F.  Fournier. 

CAMPBELLS  BAY,  comté  de  Pontiac,  (600).  Inauguré  en  1906;  pro- 
priété de  la  Campbells  Bay  Water  Works  Co.  Approvisionnement: 
l'eau  de  la  rivière  Ottawa,  distance  300  verges,  est  pompée  dans  une 
cuve-réservoir;  force  motrice  à  vent  et  à  gazoline,  4  chevaux.  Ré- 
servoirs: 8  cuves  de  400  gallons  de  capacité  chacune.  Distribution: 
1  mille  de  conduites  en  acier,  diamètre,  2  pouces;  8  bouches  d'incendie; 
28  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  35  livres;  25  livres  en  cas 
de  feu.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $500; 
coût  de  celui  de  distribution,  $1,500;  entretien,  $110  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  $6  par  habitation.     En  charge:  G.  A.  Smith,  Gérant. 

CAP  ST.  IGNACE,  comté  de  Montmagny,  (4,000).  Inauguré  en  1904; 
appartient  à  la  Compagnie  d'Aqueduc  du  Cap  St.  Ignace.  Appro- 
visionnement: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance, 
4J  milles.  Réservoirs:  2;  un  assez  petit,  l'autre  de  1,500,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  5J  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer 
forgé,  diamètre,  4  à  8  pouces;  10  bouches  d'incendie;  135  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre,  i  pouce.  Pression:  normale, 
90  livres;  125  à  140  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total 
du  système,  $40,000;  entretien,  S200  par  an  (intérêts  non  compris); 
revenu,  81,200  des  consommateurs  particuliers  et  $600  des  usages 
publics.  Taux:  prix  fixe  basé  sur  l'évaluation  immobilière,  variant 
entre  86  et  SI 5   par  habitation. 

CARTIERVILLE,  comté  de  Jacques-Cartier,  (1,000).  Inauguré  en  1908; 
propriété  de  la  Montréal  Public  Service  Corporation.     Approvision- 
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nenient:  rem  de  la  rivirn-  (Us  l'rairirH.  (listanrr  1  milU*.  c-hI  |)omp^ 
ihiiis  1rs  t  oiitliiihs  |>i  im  ip.il«s;  l«n(r  mniri<i*  t'UTlritiUc*  rf  \  v.iix'iir, 
30  clu'v.iux.  Purification:  1»  .m  u(,«»ii  un  tr.iitcnu'nt  à  l'hyinx  lilorilc 
(Ir  (  hanx.  Distribution:  5  milles  (!»•  coïKluitfH  en  fonti*.  diamètre, 
A  .^  S  pourcs;  IS  Ikum  lus  d'iru  tiidif  ;  2K()  tuyaux  de  Hervice,  cliamc**tre, 
J  pomc  Pression:  nornudc,  KO  livres;  KM)  JivreB  en  cas  de  feu. 
Consommation:  100,000  ^.dlmis.  État  financier:  nt(\{  du 
sNNtiinc  ir.i|)pi<>\  isiiumcmcnt ,  SiO.OOO;  (ofit  tU-  (  (lui  df  distrihution, 
S50.000;  (.'nlrilii'u,  Si, 000  par  an;  inK^TÛts,  S4,000  f)ar  an;  revenu, 
$5,000  dos  consommateurs  |)articuliers,  et  $1,000  des  usages  pui>licâ. 
Taux:   i)ri\  lixi-,  S7  pour  le  premier  robinet. 

CEDARS,  comté  de  Soûlantes,  (235).  Inauguré  en  \^)i)^);  j)ropriété  d'une 
comi)a.i;iiic  |)ri\ ce.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent,  dis- 
tance 350  pieds,  est  j)()ini)re  dans  S  jx-tits  réservoirs.  Les  i)ompe3 
ont  une  force  de  3  cbevaux.  Distribution:  J  mille  de  tuyaux  en  fer 
galvanisé,  diamètre  \\  et  1'  pouces;  22  consommateurs.  Consom- 
mation: 1,()00  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $800; 
entretien,  $25  par  an;  revenu,  SIM.  Taux:  prix  fixe,  S6  par  famille. 
En  charge:    A.  M.  Bissonnette. 

CHAMBLY  BASIN,  comté  de  Chambly,  (1,000).  Inauguré  en  1896; 
la  Wallett's  Ltd.  possède  le  système  d'approvisionnement  et  la 
municipalité  possède  le  système  de  distribution.  Approvisionnement: 
l'eau  de  la  rivière  Richelieu,  à  Chambly  Canton,  est  pompée  directe- 
ment dans  les  conduites  principales;  force  motrice  électrique,  20  che- 
vaux et  système  de  réserve  à  vapeur  en  cas  d'urgence.  Purification: 
l'eau  reçoit  un  traitement  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Distribution: 
4  milles  de  conduites,  diamètre  4  et  6  pouces;  45  bouches  d'incendie; 
240  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale,  40  livres;  100 
livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du  système  de  distribution, 
$25,000;  entretien,  $700;  intérêts  et  obligations,  $850;  revenu, 
$1,500.  Taux:  basé  sur  l'évaluation  immobilière,  compris  avec  les 
autres  taxes  municipales.     En  charge:    C.  Roy,  Secrétaire-Trésorier. 

CHAMBLY  CANTON,  comté  de  Chambly,  (857).  Inauguré  en  1897; 
le  système  de  distribution  appartient  à  la  municipalité.  Approvi- 
siomiement:  de  même  manière  qu'à  Chambly  Basin.  Distribution: 
3i  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à  8  pouces;  21  bouches 
d'incendie;  215  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  \  pouce.  Pres- 
sion: normale,  35  à  40  livres;  100  libres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  du  système  de  distribution,  820,000;  entretien,  S700  par  an; 
intérêts  et  obligations,   $875;    revenu,   81,600  par  an.     Taux:    prix 
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fixe,  $6  à  $28  par  habitation  suivant  l'évaluation  immobilière.     En 
charge:   J.  Dcmers,  Secr6taire-Tr6sorier. 

CHARLEMAGNE,  (875),  Lachenaie,  (575),  St.  François  de  Sales,  (550), 
St.  Tau!  ri'>mite,  (500),  comté  de  L'Assomption.  Ces  quatre  paroisses 
ont  un  commun  système  d'approvisionnement  d'eau,  a[)partcnant  à 
des  i)articuliers.  Le  système  fut  inauguré  en  1906.  Approvisionne- 
ment: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  2  milles  de 
Lachenaie.  Réservoirs:  17  de  différentes  dimensions.  Distribution: 
18  milles  de  conduites  en  fer  forgé  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  2  à 
6  pouces;  5  bouches  d'incendie;  490  tuyaux  de  service.  Pression: 
20  à  30  livres.  Consommation:  175,000  gallons.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  S7,000;  coût  de  celui  de  dis- 
tribution, $v33,()00;  entretien,  $1,000  par  an;  revenu,  $5,500  par  an. 
Taux:  prix  fixe,  $6  à  $10  par  hal)itation.  Propriétaire,  La  Compagnie 
de  M.  Moody  et  Fils,  Terrebonne,  P.  Q. 

CHÉNÉVILLE,  comté  de  Labelle,  (250).  Inauguré  en  1887;  propriété 
de  particuliers.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'une  source, 
par  gra\itation;  distance  1  mille.  Réservoir:  35  X  35  X  8  pieds. 
Distribution:  2  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre 
4  pouces;  26  bouches  d'incendie;  70  tuyaux  de  serv^ice  en  plomb 
et  en  fer.  Pression:  normale,  60  livres;  70  livres  en  cas  de  feu. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $7,000;  entretien,  S200  par 
an;  revenu,  $400.  Taux:  prix  fixe,  $9  par  habitation.  Propriétaire: 
H.  Lefebvre. 

CHICOUTIMI,  comté  de  Chicoutimi,  (5,000).  Inauguré  en  1893;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  la  rivière 
Chicoutimi,  par  gravitation;  distance  IJ  milles.  Distribution:  5 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  3  à  12  pouces;  45  bouches  d'in- 
cendie; 700  tuyaux  de  service,  en  plomb  et  en  fer  galvanisé,  diamètre 
i  pouce.  Pression:  120  livres.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $250,000;  entretien,  $2,000  par  an  (intérêts  pas  compris); 
revenu,  $16,000  des  consommateurs  particuliers,  et  $1,000  des  usages 
publics.  Taux:  prix  fixe,  $8  par  famille;  $3  pour  salle  de  bains. 
En  charge:  J.  A.  Claveau,  Ingénieur  municipal. 

COATICOOK,  comté  de  Stanstead,  (3,000).  Inauguré  en  1882;  appar- 
tient à  la  Coaticook  Water  Co.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
de  sources  qui,  par  gravitation,  coulent  dans  3  réservoirs;  distance  1 
mille.  Réservoirs:  3,  dont  voici  les  dimensions:  40  X  80,  15  X  15 
et  24  X  24  pieds;    profondeur  des  réservoirs,  10  pieds  chacun.     Dis- 
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tribiition:  5  milles  «le  ( oiidiiitcs  en  fontr  et  vn  fer  forj{^,  <liam^trc  IJ 
i\  K  |)(>iM fs;  27  boui'Iu's  (riiicciwlic;  425  tuyaux  de  MTvice  en  fer,  dia- 
nu'^trc.  \  pouce.  Pression:  HO  A  î 00  livres.  Consommation:  250,(K)() 
gallons.  État  financier:  ((.»ût  <hi  systrnu*  (r.ij)|)r«>\isi()ruiernent, 
$15,000;  (ni*lt  (le  («lui  de  distrihution,  $65,000;  eutrelien,  $1,5(H)  par 
an;  revenu.  S5,000  des  consommateurs  particulier»;  $60()  des  usaKcii 
publics.  Taux:  prix  fixe,  S6  à  $15  par  famille.  En  char^**:  D.  Moyie. 
(  )ii  fait  act  11(11(111(111  l'installatioii  de  pom|K'S  auxiliaires,  f]ui 
tireront  de  l'eau  des  sources,  il  y  aura  aussi  une  i)risc  d'eau  d'urgence 
dans  la  rivière.  Vn  autre  système,  dont  l'eau  est  aussi  fournie  par  des 
sources,  sert  ;\  approvisionner  une  petite  [)artie  de  la  ville. 

COMO  et  HUDSON,  comté  de  Vaudreuil,  (1,800).  Inau^'uré  en  19()9; 
appartient  .\  la  Si)riiii;  W'ater  Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau 
provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  1  mille.  Réservoirs:  2; 
un,  20  X  vSO  pieds,  l'autre  50  X  25  pieds.  Distribution:  7  milles  de 
conduites  (mi  bois.  (Iiam(''tre  4  et  6  pouces;  M4  iu\aux  de  service. 
Pression:  50  livres.  Taux:  prix  fixe.  $10  pour  le  premier  robinet. 
Kn  charge:    1..  Hodgson,  Surintendant. 

CONTRECŒUR,  comté  de  Verchôres,  (660).  Inauguré  en  1903;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent  est 
pompée  dans  le  réservoir  ou  directement  dans  les  conduites  princi- 
pales; force  motrice  électrique  ou  à  vapeur,  5  chevaux.  Réservoir: 
1;  16X28  pieds.  Distribution:  IJ  milles  de  conduites  en  fer  galvanisé 
diamètre  2  à  4  pouces;  18  bouches  d'incendie;  150  tuyaux  de  service, 
diamètre  ^  à  1  pouce.  État  financier:  coût  total  du  système,  $8,000; 
entretien,  $800  par  an;  revenu,  $1,000  des  consommateurs  parti- 
culiers et  $100  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $3.50  à  $8  par 
habitation.     En  charge:   J.  B.  Dupuy,  Secrétaire-Trésorier. 

COOKSHIRE,  comté  de  Compton,  (1,000).  Inauguré  en  1893;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  2  milles.  Il  y  a  aussi  un  système  de  réserve 
(pas  souvent  en  usage),  pour  pomper  l'eau  de  la  rivière.  Réservoir: 
488,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4î  milles  de  conduites, 
diamètre  1  à  10  pouces;  36  bouches  d'incendie;  152  tuyaux  de  service, 
diamètre  J  pouce.  Pression:  45  à  130  livres.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $44,700,  y  compris  le  système  des  égouts;  entretien, 
$600  par  an;  revenu,  $1,600  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $6  pour  le  pre- 
mier robinet  et  $6  pour  salle  de  bains.  En  charge:  E.  S.  Baker, 
Secrétaire-Trésorier. 
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COWANSVILLE,  comtf  de-  Missis(iiioi,  (1,000).  Inauguré  en  1897;  pro- 
I)riiU'  miinirip.ilf.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravilaliun;  disiauce  ij  milles.  11  y  a  un  système  auxiliaire, 
force  motrice  ù  gazoline,  35  chevaux,  pour  j^xjmper  l'eau  de  la  rivière 
Yamaska.  Purification:  un  filtre  sous  pression  purifie  l'eau  iK>mpée 
de  la  rivière.  Réservoir:  1  ;  200,000  gallons  de  capacité.  Distri- 
bution: 7  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  12  F)ouces;  42 
l)()ii(lies  d'incendie;  160  tuyaux  de  service,  en  plomb  et  en  fer  gal- 
vanisé. Pression:  76  livres.  Consommation:  60,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  S25,000;  entretien,  $1,000  par  an; 
intérêts,  $900  par  an;  revenu,  SI, 600.  Taux:  prix  fixe,  $6  par  robinet 
et  S6  pour  salle  de  bains.     En  charge:   J.  McCabe,  Inspecteur. 

DANVILLE,  comté  de  Richmond,  (1,500).  Inauguré  en  1908;  appartient 
à  la  Compagnie  des  eaux  de  Danville.  Approvisionnement:  l'eau  est 
pompée  d'un  ruisseau,  alimenté  par  plusieurs  sources;  distance  2^  milles. 
Le  pompage  est  fait  directement  dans  les  conduites  principales  et  le 
réservoir;  force  motrice  hydraulique,  maximum  20  chevaux,  moyenne 
12  chevaux.  Filtre:  au  sable  et  au  gravier.  Réservoir:  1;  70,000  gal- 
lons de  capacité.  Distribution:  5^  milles  de  conduites  en  fonte,  dia- 
mètre 4  et  6  pouces;  30  bouches  d'incendie;  200  tuyaux  de  service, 
en  fer  galvanisé,  diamètre  |  à  1  pouce.  Pression:  25  à  100  livres. 
Consommation:  30,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $6,000;  coût  de  celui  de  distribution,  $36,000; 
entretien,  S500  par  an;  intérêts,  $1,700;  revenu,  $2,500  des  consom- 
mateurs particuliers  et  $550  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe, 
$8  et  au-dessus  par  habitation;  $7  pour  salle  de  bains;  au  compteur, 
12c  à  30c  par  1,000  gallons. 

DESCHAILLONS,  comté  de  Lotbinière,  (2,000).  Inauguré  en  1908; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent  est 
pompée  dans  les  conduites  ou  dans  une  cuve-réservoir;  force  motrice 
à  vapeur,  25  chevaux.  Réservoir:  1;  42,000  gallons  de  capacité. 
Distribution:  2  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  et  6  pouces; 
40  bouches  d'incendie;  300  tuyaux  de  service,  diamètre  f  de  pouce. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $30,000;  entretien,  $4,000  par 
an;   revenu,  $3,000.     Taux:   prix  fixe,  $6  pour  le  premier  robinet. 

D'ISRAELI,  comté  de  Wolfe,  (1,000).  Inauguré  en  1897;  propriété  de 
Monsieur  D.  Binet.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  2  milles.  Il  y  a  un  système  auxiliaire, 
force  motrice  à  gazoHne,  6  chevaux,  pour  pomper  l'eau  de  la  rivière 
St.   François.     Réservoir:     1;     180,000  gallons  de  capacité.     Distri- 
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bution:  7  inilUs  de  i oiuliiiiis  en  In  iitr\^(',  (li.ifîi^trr  1  A  S  fH)urc*«; 
ISO  tiiv.mx  «Ir  HtTvice.  Pression:  12  livn*H,  État  financier:  (oûi 
(lu  sNstt'^mc  «r.ipprnvisioniuMm-nl,  $7,K(M);  (oOl  de*  relui  di*  dintribu- 
tion,  $S, ()()().  rutri'tirn,  $.)()()  par  an;  revenu,  $l,27()deHronmimmateurH 
partirulitTs  rt  $55  des  us.i^jc^  |)ul)li(H.  Taux:  prix  fixe,  $7  jKiur  le 
premier  mMiui  et  S()  |)()ur  salle  de  )>ainH. 

DIXVILLE,  ((unlé  de  St.iiistedd,  (500).  hi.mvjuré  vu  l';()6:  appartient 
.\  la  Dixviile  Water  Works  Co.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
de  sources,  i)ar  ^gravitation;  distance,  1,000  pieds,  du  côt^*  ouest  de 
la  rivii^re,  et  mi  autre  système,  aussi  par  gravitation  de  w>urces,  du  cAt6 
est  de  la  rivière.  Réservoirs:  2;  im  de  1,600  et  un  de  6,5(X)  gallons 
de  capacité.  Distribution:  1'.  milles  de  conduites  en  fer  galvanisé, 
diamètre  \\  pouct's;  M)  tuyaux  de  service.  Pression:  20  li\res  pour 
le  système  i\  l'ouest  et  250  livres  i)our  le  système  à  l'est.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $900;  entretien,  $15  par  an;  revenu,  $200  par 
an.  Taux  :  prix  fixe,  $6  pour  le  premier  robinet  et  $4  pour  chaque 
robinet  en  plus.     Kn  charge:   William  L.  Gilson. 

DORION,  comté  de  Vaudreuil.  Inauguré  en  1897;  ce  système  appartient 
aux  villes  de  Dorion  et  Vaudreuil  et  fournit  d'eau  une  population 
totale  de  1,200.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  8  milles.  Réservoir:  1;  47,000  gallons  de  capa- 
cité. Distribution:  9  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8 
pouces;  1  bouche  d'incendie;  100  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre 
J  à  î  de  pouce.  Pression:  25  à  40  livres.  État  financier:  coût  total 
du  système  pour  les  2  municipalités,  860,000;  entretien,  S200  par  an; 
intérêts,  $3,600  par  an;  revenu,  $2,800.  Taux:  prix  fixe,  $6  et  au- 
dessus  et  30c  par  $100  de  l'évaluation  immobilière.  En  charge:  J.  B.  A. 
Favreau,  Secrétaire-Trésorier. 

DORVAL,  comté  de  Jacques-Cartier,  (1,314).  Inauguré  en  1914;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  St.  Louis, 
distance  1,200  pieds,  est  pompée  dans  une  cuve-réser\'oir  surélevée; 
force  motrice  électrique  et  à  vapeur,  maximum  75,  moyenne  50  che- 
vaux. L'eau  subit  un  traitement  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Réser- 
voir: cuve  de  64,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  5  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  6  à  12  pouces;  42  bouches  d'incendie; 
on  fait  à  présent  l'installation  des  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pres- 
sion: normale,  65  livres;  90  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $16,500;  coût  de  celui  de  dis- 
tribution, $42,000.  Taux:  sera  basé  sur  prix  fixe.  En  charge:  Z. 
Venette. 
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DRUMMONDVILLE,  comiO  de  Dnimmond,  (2,500).  Inauguré  en  1896; 
proprii'tr  iiuinicipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  St. 
I' r.in(,()is,  distance  ^  mille,  est  j)()iiipéc  directement  dans  les  conduites 
principales.  Force  motrice  h\'draulic|ue,  maximum  80,  moyenne  40 
chevau.x.  Distribution:  1  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  à  6  pouces;  30  bouches  d'incendie;  400  tuyaux  de  service.  Pression: 
normale,  50  lixres;  125  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $50,000;  coût  de  celui  de  distribution, 
S 15, ()()();  entretien,  $600  par  an;  revenu,  84,500  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  S7.50  par  habitation.     Kn  charge:   Joseph  Desrosiers. 

EASTMAN,  comt6  de  Brome,  (250).  Inauguré  en  1913;  appartient  à 
la  municipalité;  système  appartenant  à  des  particuliers  depuis  1880. 
Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  Orford,  par  gravitation; 
distance  3  milles.  Réservoirs:  3  petits.  Distribution:  3  milles  de 
conduites  en  bois  et  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  19  bouches 
d'incendie;  50  tuyaux  de  service.  Pression:  40  livres.  État  finan- 
cier: coût  total  du  système,  $18,000;  revenu,  $450  par  an.  Un  autre 
système,  distance  ^  mille,  et  propriété  privée,  est  aussi  approvi- 
sionné de  sources  par  gravitation.  Ce  dernier  système  à  ^  mille  de 
conduites  en  fer  galvanisé  de  3  pouces,  avec  50  tuyaux  de  service. 
Ce  système  a  coûté  81,000. 

FARNHAM,  comté  de  Missisquoi,  (4,000).  Inauguré  en  1892;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Yamaska, 
près  du  centre  de  la  ville,  est  pompée  directement  dans  les  conduites 
principales.  Force  motrice,  électrique  ayant  une  moyenne  de  30  et 
un  maximum  de  100  chevaux;  il  y  a  aussi  des  pompes  auxiliaires 
actionnées  à  la  vapeur.  Distribution:  7  milles  de  conduites  en  fonte 
et  en  fer  forgé,  diamètre  2  à  10  pouces;  46  bouches  d'incendie;  870 
tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  ^  pouce.  Pression:  normale 
65  livres;  130  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  800,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $35,000;  coût 
de  celui  de  distribution,  $90,000;  entretien,  $1,500  par  an;  intérêts, 
$1,500  par  an;  revenu,  $9,500  par  an  des  consommateurs  particuliers. 
Taux:  prix  fixe,  $6  à  $13  par  habitation  d'après  l'évaluation  immo- 
bilière.    En  charge:  W.  F.  Girard,  Surintendant. 

FRASERVILLE,  comté  de  Temiscouata,  (8,000).  Inauguré  en  1897; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac 
Hickson  et  de  Green  river  (rivière  Verte),  par  gravitation;  distance 
8  milles.  Il  y  a,  un  système  d'urgence  à  vapeur  ayant  une  force 
d'environ  30  chevaux.     Réservoir:     1;    310,000  gallons  de  capacité, 
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ainsi  «inc  un  <  liAlcau  (rr.iti,  <  uiitcnaïK-r  88,000  fcallont  d'eau.  Dis- 
tribution: 23  milIcH  (Ir  { iMidiiitcs  »  m  l«inlc,  dianiètri*  4  A  24  fHiucrn; 
117  l»(»iiih(^  trincciKlic;  1,425  tuyaux  <Ir  wrvicc  en  plonih,  diarnrtn* 
i  i\  li  points.  Pression:  15  A  125  llvivs.  Consommation:  8(K),(MH) 
gallons.  État  financier:  codl  ihi  nysl^nw  (rapprovisioiuicincnt, 
S175,(H)();  t«)l*l(  (Ir  (clni  de  distrihution.  S25(),()(M):  entretien.  $.Î,5(K) 
par  an;  revenu,  $25,01)1).  Taux:  |)rix  fixe,  $7  A  $20  par  liahitatinn; 
au  C()nij)teur,  7J  A  lOe  par  1 ,()()()  gallon»,  lin  charge:  Georges  Ouiniet, 
In^i^Miieur  niuiiicipal. 

GATINEAU  POINT.  (oniK'-  d'Ottawa,  (1,700).  Inau^cur^'  on  1901;  pro- 
priété munit  ijKile.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  (iatineau 
est  poniptV  tiaiis  le  irseiAoir  p. u' force  élertrique,  7^  chevaux.  Réser- 
voir: 1  ;  .^5,000  ^alltmsde  capacitt'-.  Distribution:  3  nulles  de  conduites 
en  fonte,  diaint^tre  3  A  6  pouces;  15  bouches  d'incentlie;  323  tuyaux  de 
service,  en  plt)nil),  diamètre  i  pouce.  Pression:  normale  40  livres. 
80  i\  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  25,000  ^iallons.  État 
financier:  coùi  total  du  système,  $50,000;  entretien,  $2,000;  revenu, 
$2,500.  Taux:  prix  fixe,  $7.80  par  habitation.  lùi  charge:  \i. 
Charette,  Surintendant. 

GENTILLY,  comté  de  Nicolct,  (800).  Inauguré  en  1900;  propriété  privée. 
Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation. 
Distribution:  3o  milles  de  conduites  en  acier,  diamètre  ^  à  2  pouces; 
40  bouches  d'incendie;  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression: 
65  livres.  Consommation:  200,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $13,000;  entretien,  $150  par  an;  revenu,  81,700 
par  an.     Taux:  prix  fixe,  $6  par  robinet. 

GRACEFIELD,  comté  d'Ottawa,  (135).  Inauguré  en  1911;  appartient 
à  la  municipalité.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Gatineau, 
distance  500  pieds,  est  pompée  dans  le  réservoir;  force  motrice  à 
gazoline,  4  chevaux.  Réservoir:  1;  8,000  gallons.  Distribution: 
I  mille  de  conduites  en  fer,  diamètre  1  et  2  pouces;  23  tuyaux  de  ser- 
vice, diamètre  1  pouce.  État  financier:  coût  total  du  système,  S3,000; 
entretien,  $60  par  an;  revenu,  $318  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $12 
et  au-dessus  par  habitation.  En  charge:  E.  Mercier,  Secrétaire- 
Trésorier. 

GRANBY:  comté  de  Shefïord,  (5,000).  Inauguré  en  1897;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  de  la  mon- 
tagne Shefïord,  distance  5  milles.  Réservoir:  1;  100  X  100  pieds. 
Distribution  :  6  milles  de  conduites  en  fer  forgé,  diamètre  4  à  6  pouces  ; 
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50  l>(>urhcs  (l'incenciic;  1,500  tuyaux  de  service  en  plomh.  Pression: 
norniak"  70  livres;  70  à  100  livres  en  ras  de  feu.  État  financier:  coût 
total  du  système.  $100,000;  entretien,  $1,000  par  an;  revenu,  $11,000 
[)ar  an.  Taux:  prix  fi.xe,  $6  à  SIO  par  consommateur;  au  compteur, 
15c.  à  18c  par  1,000  gallons.  Iji  diarge:  W.  D.  Bradford,  Président 
(In  Comité. 

GRAND'MÈRE,  romté  de  Champlain,  (5,500).  Inauguré  en  1899;  pro- 
priété niunicii)ale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'un  lac,  par 
gravitation;  distance  65  milles.  Réservoir:  un  petit.  Filtre:  au 
charbon  doux,  donnant  de  bons  résultats.  Distribution:  7  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  8  et  10  pouces;  32  bouches  d'incendie; 
600  tuyaux  de  service,  en  plomb  et  en  fer.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $65,000;  coût  de  celui  de  distribution, 
$10,000;  entretien,  $1,200  par  an;  revenu,  $11,000  des  consomma- 
teurs particuliers  et  81,000  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $8 
par  robinet.     En  charge:    P.  Lefrançois. 

HEBERTVILLE,  comté  du  Lac-St.  Jean,  (500).  Inauguré  en  1908; 
3  systèmes  de  propriété  privée.  Approvisionnement:  l'eau  de  la 
rivière  des  Aulnais,  distance  ^  mille,  est  ])onipée  dans  le  réservoir; 
force  motrice  à  vent  et  à  gazoHne.  Réservoirs:  3  d'une  capacité 
totale  de  16,000  gallons.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fer 
galvanisé,  diamètre  2  et  3  pouces;  80  tuyaux  de  service.  Pression: 
10  livres.  État  financier:  coût  total  du  système,  $5,000;  entretien, 
$100  par  an.  Taux:  prix  fixe,  SIO  par  habitation.  En  charge:  A.  P. 
Hudon,  Secrétaire-Trésorier. 

HEBERTVILLE  STATION,  comté  du  Lac-St.  Jean,  (1,350).  Inauguré 
en  1911;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
d'un  lac,  par  gravitation;  distance  5  milles.  Distribution:  5  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  12  bouches  d'incendie; 
395  tuyaux  de  service,  diamètre  J  à  f  de  pouce.  Pression:  65  livres. 
État  financier:  coût  total  du  système,  840,000;  entretien,  $250  par 
an;  intérêts,  82,873  par  an;  revenu,  $3,500.  Taux:  prix  fixe,  $2  et 
au-dessus  par  habitation.  En  charge:  J.  M.  Hudon,  Secrétaire- 
Trésorier. 

HUDSON,   (voyez  sous  Como.) 

HULL,  comté  d'Ottawa,  (21,000).  Inauguré  en  1885;  système  hydrau- 
lique installé  en  1900;  propriété  municipale.  Approvisionnement: 
l'eau  de  la  rivière  Ottawa,  distance  ^  mille,  est  pompée  directement 
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(l.in  .  It  .  <  niuluihs  priiK  ip.ilcs;  force  motrice  hydraiiliqur,  250  chevaux 
et  systt'^mr  .mxiliaiir  tU-  |K>m|Ms  ;\  vaiK'ur.  Distribution:  1*^  niilIcH 
(le  condiiiUs  (Il  limlc,  (li.mu'lre  3  .^  20  pouces;  220  houchen  d'incenciie; 
4,500  liiN.nix  (le  service  en  ploinh.  Pression:  iiorniale,  65  livres,  MH) 
livres  eu  i  .is  de  feu.  Consommation:  5,000,000  <\v  ^'.dlon».  État 
financier:  cont  du  ^\sl('inc  d'.ippiov  isioimcmcut,  $200,000;  coOt  de 
(ilui  de  dislrihution,  $500,000;  entretien,  S4,500  par  an;  inK'-réls, 
$4,500;  reveiui,  $50,000  \)av  an.  Taux:  prix  fixe,  bas/*  sur  IV'valua- 
tion  iniiiit)l)ili('re,  -5%  et  au-(iessus;  au  compteur,  15c  par  1 ,000  gallons, 
lui  (iKiri;e:    J.  T.  A.  Laforest,  In^ji^-nieur  municijKil. 

HUNTINGDON,  Dinié  de  Hnniiiii;d.»n.  (l..U)0).  Inau^ur^-  en  18Q6; 
pr()priéi(''  niuniripale.  Approvisionnement:  l'eau  est  amende  de  la 
rivii'Tc  (liâlcau^uaN-  dans  uni'  cu\'e-réservoir,  distance  J  de  mille, 
force  motrice,  i\  vapeur.  Chaudières  et  pompes  en  double.  Filtre: 
an  charbon  de  l)()is,  donnant  de  bons  résultats.  Réservoir:  1  ;  60,0(K) 
gallons  de  capacitt'-.  Distribution:  4.\  milles  de  conduites  principales; 
.^(>  bouches  d'ineiMulie;  100  tuyaux  de  service  en  fer  en  et  pomb. 
Pression:  normali^  vV^  li\ris;  100  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 75,000  Hcdlons.  État  financier:  coût  total  du  syst('ine,  S<S(),()00; 
entretien,  S2,000  par  an;  revenu,  SvS.ôOO  par  an.  Taux:  prix  fixe 
basé  sur  l'évaluation  immobilière,  $5  à  $10  par  habitation.  En  charge: 
James  Gordon  Dunn. 

IBERVILLE,  comté  d'Ibervillc,  (2,000).  Inauguré  en  1883;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Richelieu, 
distance  400  pieds,  est  pompée  directement  dans  les  conduites  prin- 
cipales; force  motrice  à  vapeur,  moyenne  40,  maximum  60  chevaux. 
L'eau  subit  un  traitement  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Distribution: 
6  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  6  pouces;  65  bouches 
d'incendie;  550  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  80  livres; 
130  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  100,000  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $50,000;  coût  de 
celui  de  distribution.  850,000;  entretien,  83,000  par  an;  revenu, 
84.000  des  consommateurs  particuliers  et  81,000  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe,  86  par  an  et  .25%  sur  l'évaluation  immobilière;  au 
compteur,  12  à  16c  par  1,000  gallons.     En  charge:  J.  Goyette. 

JULIETTE,  comté  de  Joliette,  (7,900).  Inauguré  en  1881;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  l'Assomption 
est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales;  force  motrice 
hydraulique,  moyenne  40,  maximum  100  chevaux;  il  y  a  un  système 
auxiliaire  de  pompes  actionnées  à  la  vapeur  et  à  l'électricité.     Dis- 
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tribution:  10  inilUs  de-  conduites  en  foiitç",  (liamètre  3  i\  8  pouces; 
89  bouches  d'incendie;  1,650  tuyaux  de  service  en  ploml),  diamètre 
J  et  i  de  pouce.  Pression:  normale,  50  livres;  120  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  1 ,500,000  j;allons.  État  financier:  coût  total  du 
système,  $100,000;  entretien,  $2,700  par  an;  revenu,  $17,000.  Taux: 
prix  fixe,  S5  et  au-dessus  par  habitation  d'après  le  loyer  de  chacune; 
$3.00  pour  salle  de  bains.     Kn  charge:    Pierre  Laforcst,  Surintendant. 

KNOWLTON,  comté  de  Brome.  (1,000).  Inauguré  en  1895;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance,  1^  milles;  on  pompe  aussi  de  l'eau  d'un  ruisseau; 
force  motrice  à  vapeur,  25  chevaux.  Réservoirs:  2;  un  100  X  100 
pieds,  l'autre  100  X  50  pieds.  Distribution:  3  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  30  bouches  d'incendie;  250  tuyaux 
de  service  en  plomb  et  en  fer.  Pression:  normale,  87  livres;  95 
à  100  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$25,000  entretien,  $200  par  an;  intérêts,  $909  par  an;  revenu, 
$2,600.  Taux:  prix  fixe,  $8  par  habitation  et  $6  pour  salle  de  bains. 
En  charge:  S.  U.  Courtney,  Surintendant. 

LABELLE,  comté  de  Labclle,  (700).  Inauguré  en  1905;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement;  l'eau  provient  du  lac  Blanc,  par  gra- 
vitation; distance  2J  milles.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en 
fer,  diamètre  2  et  3  pouces;  9  bouches  d'incendie.  État  financier: 
entretien,  $500  par  an;  intérêts,  $716  par  an;  revenu,  $1,100.  Taux: 
prix  fixe,  $7  par  habitation.  En  charge:  J.  Ledoux,  Secrétaire-Tré- 
sorier. 

LAC  AU  SAUMON,  comté  de  Matane,  (800).  Inauguré  en  1908;  appar- 
tient à  des  particuliers.  Approvisionnement  :  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  ^  mille.  Réservoir:  1;  20  X  30  pieds. 
Distribution:  IJ  mille  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé;  diamètre 
1^  et  3  pouces;  56  tuyaux  de  service.  État  financier:  revenu,  $420 
par  an.  Taux:  prix  fixe,  $5  pour  le  premier  robinet.  Propriétaires:  A. 
Landry  et  Fils. 

LACHENAIE,  comté  de  L'Assomption,  (voyez  sous  Charlemagne.) 

LACHINE,  comté  de  Jacques-Cartier,  (14,800).  Inauguré  en  1889;  pro- 
priété municipale.  Approvisiormement  :  l'eau  du  St.  Laurent  est 
pompée  directement  dans  les  conduites  principales;  distance  800 
pieds;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  moyenne  125,  maximum 
450  chevaux;  pompes  et  machines  installées  en  double.     Distribution: 
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23}  milles  de  coiidiiilis  v\\  fonte,  diamètre  4  ;\  20  fK)iirc»«;  15S  lK)urheft 
(riiiccudif;  1,210  liiy.mx  de  siTvi(  e  en  ploiiih,  diainètn-  5  I^mte. 
Pression:  normale,  65  livres;  ')()  livres  en  ras  de  feu.  Consommation: 
.^,000, 000  (le  gallons.  État  financier:  («)i*lt  du  synl^me  d'approvi- 
sionm  iiu  lit ,  S70,13*>;  (  oi'ii  de  ( dui  de  disirihulion,  S236,766;  entretien, 
$4,000  i).ir  an;  inK^-ri^ts,  $2,000  par  an;  revenu,  $27, (MK)  des  (•onw>m- 
matems  particuliers  et  $.^,000  des  usiijçes  |)ul)lirs.  Taux:  i)rix  fixe, 
5%  du  loNcr;  au  (•()ni|)teur.  Se  \  1  Se  |)ar  1,000  vc-dlons.  lui  char^îe: 
V.  H.  Dupont,  Ingénieur  nnuu(ij)id. 

LACHUTE,  comté  d'Arvïenleuil,  (2,000).  Inauguré  en  1896;  propriété 
iniiin(  i|)alf.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  ruisseau  McOuat, 
par  gravitation;  distanee  .^  nulles.  Distribution:  lOj  nulles  de  con- 
duites en  fonte,  diamètre  3  ù  8  pouces;  M  bouches  d'incendie;  460 
tu>'aux  de  ser\'ici'  en  plomb,  diamètre  J  pouce.  Pression:  4K  li\Tes; 
État  financier:  coilt  total  du  système,  SO.S.OOO;  unirelicn,  S400  par 
an;  revenu,  S4,500.  Taux:  prix  fixe,  $6  et  }  pour  cent  sur 
l'évaluation  iinniobilièrc.     Kn  charge:    R.   McArthur. 

L'ANNONCIATION,  comté  de  Lal>elle,  (600).  Inauguré  en  1009;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  pro\ienl  du  lac  Pa- 
quette,  par  gravitation;  distance  -l  mille.  Distribution:  A  mille  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  12  bouches  d'incendie; 
120  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  35  livres.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $16,000;  entretien,  S400  par  an;  intérêts,  S800; 
revenu,  $1,300.  Taux:  prix  fixe,  $10  par  habitation.  En  charge:  P. 
Morissette,  Secrétaire-Trésorier. 

LA  PATRIE,  comté  de  Compton,  (300).  Inauguré  en  1902;  deux  sys- 
tèmes appartenant  à  des  particuliers.  Approvisionnement  :  l'eau 
provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  1,000  pieds.  Réser- 
voirs: 3;  1,300,  6,400  et  16,000  gallons  de  capacité.  Distribution: 
J  de  mille  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  1  à  4  pouces; 
50  tuyaux  de  service.  Pression:  15  à  40  livTes.  État  financier: 
cotlt  total  du  système,  $3,500;  entretien,  850  par  an;  intérêts,  SI 75; 
revenu,  S400.  Taux:  prix  fixe,  S6  à  $12  par  habitation.  Proprié- 
taires:  E.  Halle  et  A.  W.  Giard. 

LAPRAIRIE,  comté  de  Laprairie,  (2,377).  Inauguré  en  1905;  appartient 
à  A.  A.  Demers.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent,  distance 
J  mille,  est  pompée  dans  le  réservoir  et  les  conduites  principales; 
force  motrice,  à  vapeur  et  à  électricité,  40  chevaux.  Réservoir:  49,000 
gallons  de  capacité.     Distribution:    6J  milles  de  conduites  en  fonte, 
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(liamC'trc,  4  à  12  pouces;  20  bouches  d'incendie;  525  tuyaux  de  ser- 
vice. Pression:  normale,  45  livres;  80  livres  en  cas  de  feu.  Consom- 
mation: 275, ()()()  j^^allons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
S6(),(H)U;  entretien,  SI, 500  [)ar  an;  revenu,  $4,000  des  consomma- 
teurs particuliers  et  S3,00()  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe, 
$6.50  et  au-dessus  par  habitation;  $3  pour  salle  de  bains;  au  comp- 
teur, 17c  par  1,000  gallons. 

L'ASSOMPTION,  comté  de  L'Assomption,  (1,350).  Inauguré  en  1914; 
j)ropriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Assomp- 
tion et  d'une  source,  distance  ^  mille,  est  pompée  dans  le  réservoir; 
force  motrice,  électrique  et  à  gazoline,  18  chevaux.  Réservoir:  1; 
22  X  14  pieds.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fer  galvanisé, 
diamètre  IJ  à  6  pouces;  31  bouches  d'incendie;  250  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  37  livres  et  jusqu'à  120  livres  en 
cas  de  feu.  Consommation:  85,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  du  système,  S6,500;  entretien,  $800  par  an;  intérêts,  $1,200; 
revenu,  $2,600.     Taux:   prix  fixe. 

LA-TUQUE,  comté  de  Champlain,  (3,500).  Inauguré  en  1910;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  St.  Maurice  est 
pompée  dans  le  réservoir;  distance  1  mille;  force  motrice  électrique; 
moyenne  50,  maximum  60  chevaux.  Distribution  :  5  milles  de  conduites 
en  acier,  diamètre  4  à  8  pouces;  40  bouches  d'incendie;  300  tuyaux 
de  service.  Pression:  normale,  60  livres;  80  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  75,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  systè- 
me, $90,000;  entretien,  $2,000  par  an;  intérêts,  $6,300;  revenu, 
$8,000.  Taux:  prix  fixe,  $15  par  habitation.  En  charge:  L.  Mas- 
sicotte. 

LAURENTIDES,  comté  de  L'Assomption,  (1,140).  Inauguré  en  1894; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Achi- 
gan,  distance  1,500  pieds,  est  pompée  dans  le  réservoir  et  les  conduites 
principales.  Force  motrice  à  vapeur  40  à  50  chevaux.  Chaudières 
et  pompes  sont  installées  en  double.  Distribution:  4  milles  de  con- 
duites en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  1  à  6  pouces;  16  bouches 
d'incendie;  220  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  nor- 
male, 20  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  35,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $20,000;  entretien, 
81,500;  intérêts,  $1,000;  revenu,  82,300  des  consommateurs  par- 
ticuliers et  $200  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $6  par  ha- 
bitation.    En  charge:    S.  Goulet,  Secrétaire-Trésorier. 
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LAURTKRVTLLE,  comt^  de  Mi-Kanlic,  (4(M)).  InaiiKur^  en  1894;  pro- 
|)ritt(  |)ii\((*.  Approvisionnement:  l'r.m  provient  (!<•  Hoiirren,  par 
^•r.ivitatioii;  dist.iiur  .1  millrs.  Distribution:  par  (rjiuiuiii-H  en  \h)\% 
et  (Il  tir.  Pression:  20  livns.  État  financier:  cnirctirn,  SKH)  par 
au;  int^T(^ts,  $325;  revenu,  S440.  Taux:  |)rix  fixe.  Propriétaire»; 
Messieurs  (iinjjras  l'rùres. 

LAUZON,  cointi''  de  i.évis,  (3,800).  Inauguré  en  1008;  propriété  de  E. 
Ivuel.  Approvisionnement:  rcui  de  sources,  distance  }  mille,  est 
prise  (Ml  paît  il"  i)ar  i;ra\itali(>u  cl  l'u  partie  par  l'us^i^ce  des  i)omi)efl. 
Réservoirs:  deux  d'une  eai)arité  totale  de  lOO.OOO  gallons.  Distri- 
bution: 2J  nulles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  6  pouces;  14  bouches 
d'incendie;  450  tu\au\  de  service  eu  fer  galvanisa',  diamètre  J  à  1 
pouce.  Pression:  normale,  150  livres;  225  h  275  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  135,000  j^'allons.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $45,000;  entretien,  SI, 500  par  an;  revenu,  $3,000.  Taux: 
prix  fixe,  $6  par  habitation  et  $2.50  pour  salle  de  bains. 

LAWRENCEVILLE,  comté  de  Shefford,  (200).  Inauguré  en  1904;  pro- 
priété privée.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  2,()()0  pieds.  Réservoirs:  2  dont  chacun 
mesure  12  X  12  pieds.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fer, 
diamètre  IJ  et  2  pouces;  30  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pres- 
sion: 40  livres.  État  financier:  coût  du  système,  $1,800;  entrelien, 
$20  par  an;  revenu,  $225.  Taux:  prix  fixe,  $7.20  par  habitation. 
Propriétaire:   Zoël  Gervais. 

LECLERCVILLE,  comté  de  Lotbinière,  (400).  Inauguré  en  1889;  pro- 
priété de  N.  Beaudet.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'une 
source,  par  gravitation;  distance  800  pieds.  Réservoirs:  2;  un, 
24  X  12  et  l'autre  12  X  12  pieds.  Distribution:  1  mille  de  conduites 
en  fer  forgé;  1  bouche  d'incendie;  70  tuyaux  de  service  en  fer  gal- 
vanisé, diamètre  f  de  pouce.  Pression:  40  livres.  Consommation: 
1,200  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  S2,000;  entre- 
tien, $25  par  an;  revenu,  $350  des  consommateurs  particuliers,  818 
des  usages  publics.     Taux:   prix  fixe,  $5  par  habitation. 

LENNOXVILLE,  comté  de  Sherbrooke,  (1,500).  Inauguré  en  1898; 
propriété  de  la  compagnie  du  système  des  eaux  de  Lennoxville.  Ap- 
provisionnement: l'eau  provient  d'une  source,  par  gravitation;  dis- 
tance 1  mille.  Il  y  a  un  système  auxiliaire  actionné  à  la  vapeur  et 
à  l'électricité  pour  pomper  l'eau  de  la  rivière  St.  François.  Réser- 
voirs :  2  ;  un  de  5,000  gallons  et  un  autre  de  450,000  gallons  de  capacité. 
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Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces; 
26  bouches  d'incendie;  300  tuyaux  de  service,  diamètre  J  pouce. 
Pression:  normale.  80  livres;  70  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
150,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'ajjprfn  isionne- 
ment,  $6,000;  coût  de  celui  de  distribution,  $34,000;  entretien,  $1,800 
par  an;  revenu,  $3,000  des  consommateurs  particuliers  et  S345  des 
usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S8  pour  le  premier  robinet  et  $3  pour 
chaque  robinet  en  plus;   $4  pour  salle  de  bains. 

LÉVIS,  comté  (le  Lévis,  (7,500).  Inauguré  en  1906;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent  est  pompée  dans 
le  réservoir,  distance  \  de  mille;  force  motrice  électrique,  150  chevaux; 
il  y  a  un  système  auxiliaire  de  pompes  actionnées  par  la  vapeur.  Puri- 
fication: l'eau  subit  un  traitement  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Réser- 
voir: 1;  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  13  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  6  à  12  pouces;  127  bouches  d'incendie; 
1,100  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  de 
pouce.  Pression:  normale,  135  livres;  175  livres  en  cas  de  feu.  Con- 
sommation: 700,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
y  compris  le  système  d'égouts,  $322,000;  entretien,  $34,000  par  an, 
y  compris  les  intérêts;  revenu,  $36,000  des  consommateurs  parti- 
culiers et  $1,200  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  12J%  du  loyer; 
il  y  a  aussi  un  taux  au  compteur.  En  charge:  C.  Lessard,  Ingénieur 
municipal. 

LITTLE  METIS,  comté  de  Rimouski.  Il  n'y  a  pas  de  système  de  distri- 
bution ou  d'approvisionnement  proprement  dit.  Chacun  s'appro- 
visionne d'eau  d'une  source.  Parfois  un  seul  tuyau  sert  à  fournir 
l'eau  nécessaire  à  plusieurs  familles. 

LONGUEUIL,  comté  de  Chambly,  (5,000).  Inauguré  en  1876;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent  est  pompée 
dans  le  réservoir  et  les  conduites  principales;  distance  1,700  pieds; 
force  motrice  électrique  et  à  vapeur,  30  chevaux.  Réservoir:  1; 
23  X  31  pieds.  Purification:  traitement  à  l'hyposulphite.  Dis- 
tribution: 10§  milles  de  conduites,  diamètre  4  à  12  pouces;  66  bouches 
d'incendie;  900  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale, 
50  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  450,000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $160,000;  entretien,  $5,500 
par  an;  intérêts,  S6,000  par  an;  revenu,  $12,125.  Taux:  prix  fixe,  8 
à  15%  du  loyer.     En  charge:   E.  F.  Léveillé,  Greffier. 

LORETTEVILLE,  comté  de  Québec,  (1,500).  Inauguré  en  1907;  pro- 
priétaire:   la    Compagnie   d'Aqueduc   de   la   Jeune    Lorette.     Appro- 
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visionnement:  Iran  provient  d'tin  l.ic,  par  K^'^vitation;  ciifttancc  f 
(II-  luillr  Filtre  un  tiltrr  an  gravier  qui  doiiiu*  de  lK>rui  résultats. 
Réservoir:  1;  .^<,0(U)  ^alloiis  de  capacité.  Distribution:  6  milles 
de  cuiuluiteh  eu  fonte  et  fer  for^j^*,  diamètre  2  h  6  |>oucett;  13  Ixiuchcs 
d'iniendie;  200  tuyaux  d«  wrvice.  Pression:  40  livret*.  État 
financier:  coût  total  du  systt'^me,  S22,0()();  entretien,  $2(K)  j)ar  an; 
reM'uu,  $l,.<00  par  an.  Taux:  prix  fivr.  $(>  i).ir  hahii.ition  et  S2  pour 
saille  de  bains. 

LOUISEVILLE,  comté  de  Maskinonj^c.  (3,000).  Inauguré  en  1894; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  9  nulles.  Distribution:  \^)  milles  de  con- 
duites en  fonte  el  1er  for^é,  ditimètre  4  à  S  pouces;  14  bouches  d'in- 
cendie; 550  iu\au.\  de  service  en  plomb  et  en  fer  ^alvanis^*.  Pression: 
normale,  60  livres;  130  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  150,000 
jjallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$11,500;  coûl  de  celui  de  distribution,  $79,000;  entretien,  $1.000 
par  an;  intérêts,  $5,000  par  an;  revenu,  $6,500  par  an.  Taux:  prix 
fixe,  $6  et  au-dessus,  par  habitation.  Kn  charge:  L.  D.  Caron,  Se- 
crétaire-Trésorier. 

MAGOG,  comté  de  Stanstcad,  (4,000).  Inauguré  en  1906;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Memphrémagog  est 
pompée  dans  le  réservoir;  distance  1  mille;  force  motrice,  électricité; 
moyenne  75,  maximum  100  chevaux.  Le  système  des  pompes  est 
installé  en  double.  Réservoir:  1;  60  X  40  pieds.  Distribution: 
5  milles  de  conduites  en  tonte,  diamètre  8  et  10  pouces;  32  bouches 
d'incendie;  600  tuyaux  de  service,  diamètre  J  et  1  pouce.  Pression: 
normale,  135  livres;  90  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $20,000;  coût  de  celui  de  distribution, 
$30,000;  entretien,  $2,659  par  an;  intérêts,  $1,646  par  an;  revenu, 
$4,704.  Taux:  prix  fixe,  S5  et  $7  par  habitation;  $6  pour  salle  de 
bains.     En  charge:    C.  Lauzon,  Surintendant. 

MAISONNEUVE,  comté  d'Hochelaga.  Inauguré  en  1890;  propriété 
de  la  Montréal  Water  &  Power  Co.     (Voyez  sous  Montréal). 

MAJaEVILLE,  comté  de  Rouville,  (1,800).  Inauguré  en  1903;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  Rouge- 
mont  et  de  sources,  par  gravitation  ;  distance  6  milles  ;  une  partie  de  l'eau 
nécessaire  est  pompée  d'un  puits  artésien,  distance  \  de  mille,  dans  une 
cuve-réservoir  surélevée,  et  dans  les  conduites  principales.  Force 
motrice  électrique,   10  chevaux.     Réservoirs:    un  de   19,000  gallons 
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de  capacité;  la  cuve-r6servf)îr  peut  contenir  75, OCX)  gallons.  Dis- 
tribution: 9J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  et  6  pouces; 
40  bouches  d'incendie;  350  tuyaux  de  service.  Pression:  normale, 
55  livres;  ICK)  livres  en  cas  de  feu.  En  cas  de  feu,  on  emploie  un  moteur 
élcctriciue  pour  augmenter  la  pression  de  l'eau.  Consommation: 
50,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  S65,000; 
entretien,  $1,000  par  an;  revenu,  $3,500  par  an.  Taux:  prix  fixe, 
$7  par  habitation;  $3  pour  salle  de  bains.  Rn  charge:  E.  Ostigny, 
Sécrétai  re-Trés(jrier. 

MASSUEVILLE,  (St.  Aimé),  comté  de  Richelieu,  (800).  Inauguré  en 
1899;  propriété  privée.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
Yamaska,  1,200  pieds  de  distance,  est  pompée  dans  le  réservoir; 
force  motrice  à  gazoline,  8  chevaux.  Réservoir:  1;  22  X  13  pieds. 
Distribution:  6  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  et  4  pouces; 
200  tuyaux  de  service.  Pression:  15  livres.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $12,800;  entretien,  $200  par  an;  revenu,  $1,400. 
Taux:    prix  fixe,  $6  par  habitation.     Propriétaire:    Philias  Rivard. 

MATANE,  comté  de  Matane,  (700).  Cette  ville  est  approvisionnée  d'eau 
par  5  différents  systèmes,  propriété  particulière.  Approvisionne- 
ment: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance,  600  à 
2,000  pieds.  Distribution:  IJ  mille  de  conduites  principales;  7 
bouches  d'incendie;   70  tuyaux  de  service. 

MEGANTIC,  comté  de  Compton,  (2,904).  Inauguré  en  1901;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  5  milles.  Un  système  de  pompes  supplémen- 
taires est  pourvu  pour  pomper  de  l'eau  du  lac  Mégantic,  si  nécessaire; 
force  motrice  à  vapeur,  50  chevaux.  Réservoirs:  2;  20,000  gallons 
et  180,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  6  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  34  bouches  d'incendie;  600  tuyaux 
de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  85  livres; 
150  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  90,000  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement  par  gravitation, 
$25,000;  de  celui  d'approvisionnement  par  pompes,  $7,000;  de  celui 
de  distribution,  $35,200;  entretien,  $706  par  an;  intérêts,  $1,664  par 
an;  revenu,  $4,220  des  consommateurs  particuliers  et  $150  des  usages 
publics.  Taux:  prix  fixe,  $6  pour  le  premier  robinet  et  $5  pour  salle 
de  bains.     En  charge:  J.  Roy,  Greffier. 

MONTEBELLO,  comté  de  Labelle,  (1,200).  Inauguré  en  1870;  pro- 
priétaires:  Messieurs  Aubrey  &  Chauvin.     Approvisionnement:   l'eau 
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provient  d'une  sonnr,  p.ir  ^ravitalion;  dinlancf*  J  inillr  Réser- 
voirs: .<  jtfiits  r(  un  (II-  112,000  calions  <lr  caparit^*.  DÏKtribution: 
2  milles  de  conduites  en  fer  Kalvanis/*  (!»•  Ij  A  3  jKUjrfH  de  diamètre; 
6  l)ou(  lies  d'ineendi»-;  140  tuyaux  de  Hcrvicc,  diamètre  \  et  J  de  ikjucc. 
État  financier:  entretien,  $200  i)ar  an;  reverui,  $1,2(K)  par  an. 
Taux:    \n\\  lixe,  $7  .\  $10  par  h.ihitalion. 

MONTMACiNY,  eonUè  de  MontniaK'ny.  (3,000).  Inauguré  eu  1905; 
propriété  de  la  "((>in|)a^ïnie  d'Approvisionnement  d'eau,  limitée." 
Approvisionnement:  l'eau  provient  d'un  ruisseau  et  de  sources,  par 
jjiravitation;  (list»ince  4}  milles.  II  y  a  aussi  un  système  auxiliaire 
i\  vapeur,  100  chevaux,  pour  pomper  l'eau  de  la  rivière  Bras  St.  Ni- 
cholas,  en  cas  de  feu.  Réservoir:  1;  37,500  j<allons  de  capacité. 
Distribution:  11  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à  8  pouces; 
31  bouches  d'incendie;  550  tuyaux  de  service,  diamètre  J  {x^uce. 
Pression:  normale,  70  livres;  110  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 200,000  K^dlons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $80,000; 
entretien,  $1.000  par  an;  revenu,  $7,000  par  an.  Taux:  prix  fi.xe, 
$8  ri  $20  par  habitation  basé  sur  l'évaluation  immobilière.  Hn  charge: 
Joseph  Cloutier. 

MONTMORENCY  VILLAGE,  comté  de  Québec,  (2,500).  Inauguré  en 
1005;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
de  la  rivière  Montmorency,  distance  i  de  mille,  par  gravitation. 
Distribution:  h  mille  de  conduites  en  fonte,  3  à  8  pouces  de  diamètre; 
22  bouches  d'incendie;  473  tuyaux  de  ser\^ice  en  fer  galvanisé,  dia- 
mètre ^  à  1  pouce.  Pression:  125  livres.  État  financier:  coût 
total  du  système,  y  compris  le  système  d'égouts,  835,000;  entretien, 
$475  par  an;  intérêts,  $2,627;  revenu,  $3,000  par  an.  Taux:  prix 
fixe,  $5  pour  le  premier  robinet;  $4  pour  salle  de  bains. 

MONTRÉAL.  Le  système  municipal  de  la  distribution  d'eau  pour 
Montréal,  fournit  l'eau  à  23  des  31  arrondissements  de  la  ville.  La 
Montréal  Water  &  Power  Co.  fournit  l'eau  aux  autres  huit  arrondisse- 
ments suivants:  St.  Paul,  St.  Henri,  Ste.  Cunégonde,  Côte  des  Neiges, 
Laurier,  St.  Denis,  Mont  Royal,  et  DeLorimier.  Dans  les  arrondisse- 
ments de  DeLorimier  et  Côte  des  Neiges,  le  réseau  de  tuyaux  appar- 
tient à  la  ville. 

SYSTÈME  MUNICIPAL.  Population  approvisionnée,  390,000;  système 
inauguré  en  1857.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent,  en 
amont  des  rapides  de  Lachine,  est  pompée  directement  dans  les  con- 
duites principales,  avec  un  excès  d'eau  qui  va  dans  le  réservoir;    dis- 
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tance  ()  niillis;  (listanrc  de  la  rive,  1,200  pieds;  force  motrice 
à  vapeur,  électri(|ue  el  hydraulique,  maximum  3,300,  moyenne 
3,000  chevaux;  une  partie  du  système  est  en  double  pour  parer  aux 
éventualités.  Réservoirs:  2;  un  de  37,500,000,  l'autre  de  1,750,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  370  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  36  pouces;  2,200  bouches  d'incendie;  78,000  tuyaux  de 
service,  dont  partie  en  i)lomb,  diamètre  \  à  1  pouce,  partie  en  fer 
galvanisé,  dianiètrc  1  à  2  i)oures,  et  partie  en  fonte,  diamètre  4  à  8 
pouces.  Pression:  35  i\  80  livres  pour  le  réservoir  h  bas  niveau  et 
90  à  125  livres  pour  celui  à  haut  niveau.  Consommation:  51,000,000 
de  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $15,520,330; 
entretien,  $435,483  par  an;  revenu,  $1,647,390.  Taux:  prix  fixe, 
4%  du  loyer  pour  les  maisons,  4%  pour  places  de  commerce;  hôtels 
et  restaurants,  10%  du  loyer;  au  compteur,  18^c  par  1,000  gallons. 
En   charge:  T.  W.  Lesage,  Ingénieur  en  chef  et  Surintendant. 

On  construit  actuellement  un  système  de  filtration  lente  par  le 
sable  et  sous  pression.  Le  système  de  filtration  sous  pression  servira 
pour  le  traitement  préliminaire  en  cas  que  l'eau  devienne  extrêmement 
polluée. 

MONTREAL  WATER  &  POWER  CO.  Population  approvisionnée;  264,000. 
Inauguré  en  1891.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  St.  Laurent 
est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales,  avec  un  excès 
d'eau  qui  va  dans  les  réservoirs;  distance,  7  milles  du  réservoir  prin- 
cipal; force  motrice  électrique,  moyenne  3,800,  maximum  5,000  che- 
vaux. Les  pompes  actionnées  par  l'électricité  sont  en  double;  il  y  a 
aussi  un  système  auxiliaire  de  pompes  actionnées  par  la  vapeur.  Ré- 
servoirs: 3;  43,000,000,  8,000,000  et  60,000  gallons  de  capacité. 
Filtre:  filtration  rapide  sous  pression  par  le  sable.  Distribution:  176 
milles  de  conduites  en  fonte  et  en  acier,  diamètre  4  à  48  pouces;  1,280 
bouches  d'incendie  ;  48,926  tuyaux  de  service,  dont  partie  en  plomb, 
diamètre  \  pouce;  partie  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  de  pouce  à  3 
pouces;  partie  en  fonte,  diamètre  4  pouces  et  au-dessus.  Pression: 
60  à  90  livres.  Consommation:  30,000,000  de  gallons.  Taux:  prix 
fixe.     En  charge:   F.  H.  Pitcher,  Gérant. 

Ce  système  sert  aussi  à  approvisionner  Westmount,  Outremont 
et  Maisonneuve. 

SYSTÈMES  INDÉPENDANTS.  En  outre  des  deux  systèmes  ci-dessus  men- 
tionnés, la  ville  possède  et  exploite  les  systèmes  suivants: 

AHUNTSIC.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  des  Prai- 
ries. Force  motrice,  l'électricité,  20  chevaux,  relié  au  système  de 
la  ville.     Consommation:    103,000  gallons. 
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BORDKAUX.  Approvisionnement:  l'r.iii  «-st  |M)in|M'<'  <!<•  lu  rivière  den  IVai- 
ries  |).ii  l.i  (  ompaniiir  <l'c.m  (I  <IV-leclricit6  de  Sara{(uay.  Consom- 
mation:   1  ()(),()()()  ^.illonH. 

ARRONDISSKMKNT  D'KMARI).  Approvisionnement:  IVau  d'une  den  ron- 
(Inih  .  pMiicipaK's  (lu  systc^me  nuinic  ip.il  rst  (xnnp/f  au  moyen  de  l'é- 
lUT^Mc  ('Ici  tf  icpu»;  1  jxnnpcs,  (*apa('it6  totale  750, (K)()  v^. liions  par  jour. 
Consommntion:    5<>(), ()()()  ^Mllons. 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE.  (5. 500).  Iiim^îur/'  (ii  l'H)7  Approvisionne- 
ment: l'ciii  «lu  St.  {.aillent.  A  I.a(  liinc.  est  pomprr  directement  dans 
les  ronduites  priiuipales  et  châteaux  d'eau;  force  motrice  à  gaz  et  «^ 
61ectricit<f';  2  |)()inpes  i\  gaz  de  80  chevaux;  l'eau  est  ensuite  pomi)éc 
î\  un  nJN'i'aii  j)liis  haut  \y,\v  wwv  i)()iîip(\  actioniH'c  [)ar  l'^Oectririt^*,  et 
d'une  (Mpaiitr  de  1 ,5()().()()()  gallons.  Réservoirs:  ^  chdlcaux  d'eau, 
capacité  70, 000  g.illons.  Distribution:  24  milles  de  conduites  en 
f(Mite,  (ii.iniètre  4  à  12  pouces;  98  bouches  d'incendie;  1  ,.S00  tuyaux 
de  scr\  icr  iii  pionil».  Pression:  70  Ii\rcs  h  bas  niveau,  125  livres  à 
haut  niveau.  Consommation:  1,600, ()()()  gallons.  État  financier: 
cnircticn,  S  13,8.^2  par  an;    revenu,  $44,900. 

Les  \illes  de  St.  Pierre  et  de  Montréal  Ouest  sont  approvisionnées 
elles  aussi  par  ce  système. 

TÉTRAULTVILLE.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens, 
force  motrice  à  vapeur,  capacité  200,000  gallons. 

MONTREAL  WEST,  comté  de  Jacques-Cartier,  (1,300).  Le  système  de 
distribution  appartient  à  la  municipalité.  Approvisionnement:  du 
système  de  Notre-Dame-de-Grâce  (voyez  sous  Montréal).  Réser- 
voirs: 3  cuves  en  bois,  chacune  ayant  un  diamètre  de  18  pieds  et  une 
profondeur  de  15  pieds.  Distribution:  8  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  8  pouces;  58  bouches  d'incendie;  272  tuyaux  de  sers'ice 
en  plomb,  diamètre  f  de  pouce.  Pression:  normale,  70  livres;  150 
à  200  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  34,100  gallons.  État 
financier:  revenu,  $2,400  par  an.  Taux:  au  compteur,  14^c  par  1,000 
gallons;  minimum  à  payer  $1.50  par  trimestre. 

MURRAY  BAY,  comté  de  Charlevoix,  (1,440).  Inauguré  en  1896;  pro- 
priété municipale.  Approvisiomiement  :  l'eau  provient  de  .sources, 
par  gravitation;  distance  1  mille.  Distribution:  2\  milles  de  con- 
duites en  fonte,  diamètre  4  à  6  pouces;  25  bouches  d'incendie;  215 
tuyaux  de  service.  Pression:  111  à  115  livres.  État  financier: 
entretien,  $275  par  an;  revenu,  $3,200.  Taux:  prix  fixe,  S7  par  ro- 
binet.    En  charge:   J.  McNicoll,  Secrétaire-Trésorier. 
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NEW  GLASGOW,  conUr  de  'rcrrclxHuic,  (140).  Inauguré  en  1884; 
j)r()j)riété  de  particuliers.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  la 
rivière  Achigan,  j)ar  gravitation;  distance  1  mille.  Distribution: 
H  milles  (le  conduites  en  bois  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  2i  et  3 
pouces;  1  bouche  d'incendie;  19  tuyaux  de  service.  Pression:  25 
livres.  État  financier:  entretien,  $25  par  an;  revenu,  SI 25  par  an. 
Taux:    i)rix  li.xe,  $5  par  robinet. 

NICOLET,  comté  de  Nicolct,  (2,900).  Inauguré  en  1881;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Nicolet,  distance 
225  pieds,  est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales; 
force  motrice  électrique  et  à  vapeur,  24  à  50  chevaux.  Le  système 
des  pompes  est  installé  en  double.  Distribution:  5  milles  de  con- 
duites en  fonte  et  fer  forgé,  diamètre  1  à  6  pouces;  26  bouches  d'in- 
cendie; 313  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  §  pouce,  et  en  fer 
galvanisé,  diamètre  1  pouce.  Pression:  normale,  75  à  80  livres;  150 
à  160  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  275,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $60,000;  entretien,  S600  par  an; 
revenu,  $6,800.  Taux:  prix  fixe  basé  sur  l'évaluation  immobilière. 
En  charge:  Joseph  St.  Cyr. 

NORTH  HATLEY,  comté  de  Stanstead,  (1,200).  Inauguré  en  1902; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  1  mille;  de  l'eau  supplémentaire  est  pompée 
du  lac  Massawippi  ;  force  motrice  électrique,  20  chevaux.  Réser- 
voirs: 3;  310,000,  44,000  et  56,000  gallons  de  capacité.  Distri- 
bution: 4  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  ^  à 
4  pouces;  140  tuyaux  de  service.  Pression:  70  livres.  État  finan- 
cier: coût  total  du  système,  $10,200;  revenu,  $2,200  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  $4  et  au-dessus  par  habitation;  au  compteur,  15c  par  1,000 
gallons.     En  charge:   B.  A.  Blossom,  Secrétaire-Trésorier. 

ORMSTOWN,  comté  de  Châteauguay.  Inauguré  en  1913;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources  par 
gravitation;  distance  7^  milles.  Distribution:  10  milles  de  con- 
duites en  fer,  diamètre  4  à  6  pouces;  14  bouches  d'incendie;  130 
tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  105  livres;  85  livres  en  cas 
de  feu.  État  financier  :  coût  du  système  d'approvisionnement,  $2 1 ,000  ; 
coût  du  système  de  distribution,  $26,000.  Taux:  prix  fixe,  $6  à  S15 
par  habitation,  suivant  l'évaluation  immobilière. 

PAPINEAUVILLE,  comté  de  Labelle,  (1,300).  Inauguré  en  1887;  ap- 
partient   à    des    particuliers.     Approvisionnement:      l'eau    provient 


(rmir  sourci',  |t.u  Kravitalion  ;  distance  Ij  inilIcH.  Distribution: 
1}  inilli's  (le  rondiiius  vu  l(»iitr  ri  «  ii  fer  for^^*,  (liamèlrc  3  et  4  \xnnvH, 
75  tuyaux  di'  H«'rvi(i*  m  |>l(»inl».  Consommation:  75,()(K)  ^alUm». 
État  financier:  «oHi  t<»i.il  «lu  sysli^mi-,  S.S,()(M);  entre! im,  $.S()()  par 
an;  rescnii,  SI, -<><>•  Taux:  prix  iwr,  %()  \  $12  par  h.il»itatinn.  I*ro- 
pri6tairc:    T.  It<uihomnic. 

PIERREVILLE,  (omté  d'Yamaska,  (1,500).  Inau^ur^  en  l^HiS ,  ])t<)- 
prielô  de  Messieurs  i.afrenii^re  l'V^res.  Approvisionnement:  l'eau 
de  I.i  riviî^re  St.  i'Vanvois  est  ponipc'-e  dans  iiii  lYsrrvoir,  distance  1,200 
pieds;  forée  motrice  i\  vapeur.  Réservoir:  00,000  ^itdhjns  de  cajjaeit^-. 
Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fer  forg^*,  diamètre  2  i\  4  i>ouces; 
24  bouches  d'incendie;  200  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisa',  dia- 
mètre i  et  3  de  pouce.  Pression:  normale,  50  livres;  100  livres  en 
cas  de  feu.  Consommation:  38,000  ^^dions.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $12,000;  entretien,  $500  j)ar  an;  revenu,  $2,000. 
Taux:    jirix  l'ixi\  $6  par  habitation. 

PLESSISVILLE,  comté  de  Megantic,  (1,800).  Inauguré  en  1910;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  d'un  lac,  distance 
\\  milles,  est  pompée  dans  deux  réservoirs;  force  motrice  él((  Irirjue, 
40  chevaux;  système  auxiliaire  actionné  par  la  vapeur.  Réservoirs: 
2;  28  X  24  et  24  X  20  pieds.  Distribution:  4  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  52  bouches  d'incendie;  410  tuyaux 
de  service,  diamètre  1  à  IJ  pouces.  Pression:  normale,  20  livres; 
en  cas  de  feu,  la  pression  peut  aller  jusqu'à  200  livres.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $45,000;  entretien,  $700;  intérêts,  $950; 
revenu,  $3,800  des  consommateurs  particuliers.  Taux:  prix  fixe,  S7 
par  robinet;  $3  pour  salle  de  bains.  En  charge:  L.  R.  Guilbault, 
Secrétaire-Trésorier. 

POINTE-AU-PIC,  comté  de  Charlevoix,  (2,500).  Inauguré  en  1896; 
propriété  d'une  compagnie  privée.  Approvisionnement:  l'eau  pro- 
vient de  sources,  par  gravitation;  distance  2  milles.  Réservoirs: 
4;  trois  petits,  l'autre  125  X  130  pieds.  Distribution:  12  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  3  à  5  pouces;  8  bouches  d'incendie; 
210  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  95  livres;  60  livres  en 
cas  de  feu.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$25,000;  coût  de  celui  de  distribution,  $10,000;  entretien,  8300  par 
an;  intérêts,  81,800  par  an;  revenu,  84,500  des  consommateurs  par- 
ticuliers; $300  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $10  et  au-dessus 
par  habitation.     En  charge:    Edward  Warren,  Gérant. 

POINTE-AUX-TREMBLES,  comté  de  Laval,  (2,500).  Inauguré  en  1884; 
appartient  à  la  Compagnie  d'Aqueduc  de  la   Pointe  aux  Trembles. 
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Approvisionnement:  l'eau  est  j)(>iiiptt'  du  Si.  i.iiurcnt,  distance  i 
niilk',  dans  le  réscrxoir;  force  nuHrice  ^lectrlcjuc  et  à  vapeur,  12  che- 
vaux. Réservoirs:  2;  50,000  gallons  de  capacité  chacun.  Purifi- 
cation: |).ir  liltration  mécanicjue.  Distribution:  10  milles  de  con- 
duites en  loiUe,  diamètre  4  à  8  pouces;  35  bouches  d'incendie;  250 
tuyau.x  de  service  en  fer  galvanise*,  diamètre  J  de  j)ouce.  Pression: 
normale,  40  livres;  75  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  250,000 
gallons.  État  financier:  coûi  du  système  d'approvisionnement, 
$2,000;  cofit  de  celui  de  distribution,  $80,000;  entretien,  $3,000  par 
an;  intérêts,  $2,500;  rexenu,  $6,000  des  consommateurs  particuliers 
et  $1,000  des  usages  publics.  Taux:  i)rix  fixe,  $7  par  robinet;  $5 
pour  salle  de  bains. 

POINTE-CLAIRE,  comté  de  Jacques-Cartier,  (2,833).  Inauguré  en  1913; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  St.  Louis 
est  pompée  dans  les  conduites  principales  et  le  château  d'eau;  dis- 
tance 1,900  pieds;  force  motrice  électrique,  60  chevaux;  il  y  a  un 
système  auxiliaire  de  pompes  actionnées  à  la  vapeur.  Réservoir: 
château  d'eau,  180,000  gallons  de  capacité.  Purification:  l'eau  est 
soumise  à  un  traitement  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Distribution: 
62  milles  de  conduites  en  acier,  diamètre  4  à  10  pouces;  68  bouches 
d'incendie;  450  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  f  de  pouce. 
Pression:  normale,  57  livres;  75  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
300,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $80,000; 
entretien,  $3,797  par  an;  revenu,  $5,953  par  an.  Taux:  prix  fixe, 
$12  et  au-dessus,  suivant  l'évaluation  immobilière.  En  charge: 
G.  C.  Anderson,  Ingénieur  municipal. 

PRINCEVILLE,  comté  d'Arthabaska,  (400).  Inauguré  en  1911;  pro- 
priété privée.  Approvisionnement:  l'eau  de  sources,  au  centre  de  la 
distribution,  est  pompée  dans  le  réservoir;  force  motrice  à  vent. 
Réservoir:  25,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  2  milles  de 
conduites  en  fer  galvanisé,  diamètre  2  et  3  pouces;  50  tuyaux  de  ser- 
vice Pression:  40  livres.  Consommation:  15,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $4,500;  entretien,  $56  par  an;  re- 
venu, $552.  Taux:  prix  fixe,  $6  pour  le  premier  robinet,  et  $2  à  S4 
pour  chaque  robinet  additionnel;  $5  pour  salle  de  bains.  Proprié- 
taire: B.  Feeney. 

QUEBEC,  comté  de  Québec,  (90,000).  Inauguré  en  1857;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  la  rivière  et  du 
lac  St.  Charles,  par  gravitation;  distance  9  milles.  Distribution: 
110  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  44  pouces;   928  bouches 
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d'iiicriidic;  <),nn()  ni\;mx  (le  wrvicr  en  ploinl),  diamètre  \  A  1  pouce. 
Pression:  n» uni. il»,  (>()  A  120  livres;  vw  cas  i\r  fou  la  pronnion  |Mtit 
monter  jiis(|u'.\  175  livres.  Consommation:  M, ()()(), 000  de  ^jallonn. 
État  financier:  eoflt  total  du  système,  SI. 000, 000;  efitretien,  $.U),(MK) 
par  an;  intérêts,  $200,000  par  an;  revenu,  $.^(M),000  Taux:  prix 
fixe  sui\aiit  l'évaluation  immobilière,  l'.n  rhar^^e:  |.  A.  Jardine- 
Forresler,  Ini;6nicur  du  système  de  distribution  d'eau. 

LIMOILOU,  (6,000),  lait  i)artic  de  Oiicbcc  \  i)rèsent  ;  il  y  a  un  système 
.\  l)art  ptnii  rapi)rovisi<»niHin(iit  et  distribution  d'eau,  mais  l'eau 
provient  en  partie  des  conduites  principales  de  Ouèbec.  ix»  système 
fut  inauguré  en  1895;  i)ropriétè  munici|)ale.  Approvisionnement: 
l'eau  proxient  de  sources  et  d'un  ruisseau,  par  ^ravit.ilion  ;  di-^tance 
v^  milles.  Distribution:  5  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
3  à  8  pouces;  25  bouches  d'incendie;  500  tuyaux  de  service.  Pression: 
normale,  40  i^  SO  lixres  ;  80  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
400,000  gallons.     État  financier:    coOt  total  du  système,  $50,000. 

RICHELIEU,  comté  de  Rouville.  (400).  Inau^nirè  en  1006;  propriété 
d'une  compagnie  privée.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
Richelieu  est  pompée  sur  une  distance  de  h  mille;  force  motrice  élec- 
trique, 6  chevaux.  Filtre  :  un  qui  donne  de  bons  résultats.  Réservoir: 
une  cuve-réservoir  surélevée,  capacité  45,000  gallons.  Distribution: 
conduites  en  fonte,  diamètre  4  et  6  pouces;  21  bouches  d'incendie; 
90  tuyaux  de  service,  en  plomb.  Pression:  normale,  22  livres; 
70  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  40,000  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  SI, 500;  coût  de 
celui  de  distribution,  $17,000;  revenu,  $800  des  consommateurs 
particuliers,  $200  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $8  pour  le 
premier  robinet,  $4  pour  salle  de  bains.  En  charge:  Le  Dr.  A.  D. 
Lindeau. 

RICHMOND,  comté  de  Richmond,  (2,175).  Inauguré  en  1882;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation,  jusqu'à  un  réservoir;  distance  IJ  milles.  Réservoirs: 
2;  superficie  totale  1  acre.  Distribution:  6  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  12  pouces;  45  bouches  d'incendie;  450  tuyaux 
de  service.  Pression:  80  livres.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $60,000;  entretien,  $800  par  an;  revenu,  85,000;  intérêts  et 
fonds  d'amortissement,  $3,124.  Taux:  prix  fixe,  $14  par  habitation. 
En  charge:    E.  F.  Cleveland,  Secrétaire-Trésorier. 

RIGAUD,  comté  de  Vaudreuil,  (1,200).  Inauguré  en  1894;  propriété 
municipale.     Approvisionnement:     l'eau    provient    de    sources,    par 
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gravitation;  distance  ]  mille.  Réservoirs:  2;  90,000  et  120,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  conduites  en  fonte 
et  en  fer  forgé,  diamètre  2  à  9  pouces;  24  bouches  d'incendie;  180 
tuyaux  de  service  vn  j)l()ml).  Pression:  normale,  85  livres;  135 
livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  système,  $25,000; 
entretien,  $275  par  an;  inlérèts,  $1,400;  revenu,  $2,500.  Taux:  prix 
fixe,  $10  par  habitation;  SI  pour  salle  de  l)ains. 

RIMOUSKI,  comté  de  Rimouski,  (3,200).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  l'Anguille, 
par  gravitation;  distance  6  milles.  Réservoir:  250,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  14^  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  à  10  pouces;  56  bouches  d'incendie;  400  tuyaux  de  service  en  plomb 
et  en  fer  galvanisé,  diamètre  -|  et  :]  de  pouce.  Pression:  normale, 
95  livres;  110  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  300,000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  8135,000;  entretien,  $200  par 
an;  revenu,  $4,500  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $6  par  famille;  $4  pour 
salle  de  bains.     En  charge:    M.  Pineau,  Surintendant. 

ROBERTSONVILLE,  conté  de  Megantic,  (700).  Inauguré  en  1910; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  1  mille.  Réservoir:  40  X  7  pieds.  Dis- 
tribution: 1  mille  de  conduites  en  fer  galvanisé;  5  bouches  d'incendie; 
145  tuyaux  de  service.  Pression:  75  livres.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $13,000;  entretien,  875  par  an;  intérêts,  $1,100 
par  an;  revenu,  $1,300  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $10  par  habitation. 
En  charge:    Le  Maire. 

ROBERVAL,  comté  de  Chicoutimi,  (1,900).  Inauguré  en  1899;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  ruisseau 
Latour,  par  gravitation;  distance  1^  milles.  Distribution:  4  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  8  pouces;  24  bouches  d'incendie; 
350  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  80  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  853,500;  entretien,  S550  par  an; 
revenu,  83,500  des  consommateurs  particuliers  et  8500  des  usages 
publics.     Taux:   prix  fixe,  $10  par  habitation. 

ROCK  ISLAND,  comté  de  Stanstead.  Ce  système  fournit  aussi  la  muni- 
cipalité de  Stanstead,  Que.,  et  Derby  Line,  Vt.  (Population  totale, 
4,200).  Inauguré  en  1892;  propriété  de  la  International  Water  Co. 
Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  dis- 
tance 2J  milles.  Un  système  auxiliaire  de  pompes  actionnées  à  la 
gazoline  fournit  l'eau  en  temps  de  sécheresse.     Réservoirs:  4;   70,000, 


SI:KVI(  I.S    DI.Air    DK   OITKRRC  55 

lOO.OOO,  l.SO.OOO  cl  l.SOO.OOO  ^j.ill(.iis  (le  capaciU-.  Distribution: 
10  milles  dr  ('()iuliiit«s  en  fonte,  <li;iiij^trc  4  à  H)  ïmiucch;  66  UjuchcH 
(l'iiiaiwlic;  500  tuy.iux  île  service,  en  fer  i^uWams/',  diamètre  i  |K>ii(e. 
Pression:  80  livres.  Consommation:  1^0,000  ^j.illous.  État  finan- 
cier: coOl  total  (lu  systrinc,  SV.S.OOO;  enlrrti<-fi,  Sl.SOO  à  $2.000 
par  an;  revenu,  S7,.U)0.  Taux:  prix  fixe,  niiniinuin  $6;  $7.50  pour 
salle  lie  bains.     En  charge:   W.  H.  McDowell,  Surintendant. 

STE.  AGATHE-DES-MONTS,  nmMf  de  Tcrrebonne,  (2,200).  Inauguré 
tu  1S<)5;  i)ropri«f'lé  luuniripale.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
du  petit  l.ic  di's  Sables  et  de  sources,  par  ^;ra\  itat ion  ;  distances  2^ 
nulles  et  1  mille.  Distribution  :  7*.  milles  de  conduites  en  fer  for^^*,  dia- 
mi'trc  2  A  12  pouces;  2S  bout  lies  d'incendie;  420  tuyaux  de  service  en 
plomb  et  en  fer  j^alvanisé,  diamO'tre  i  i\  2  pouces.  Pression:  normale, 
70  livres;  ()0  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $107,44.^;  entretien,  sS.^.OOO  par  an;  intérêt  5%;  revenu,  $6,200 
par  an.  Taux:  prix  fixe.  $6  plus  \c,  par  SlOO  de  l'évaluation  immo- 
bilière,     lui  chari;e:  R.   D.izé,  Secrétaire-Trésorier. 

STE.  ANNE-DE-BEAUPRÉ,  comté  de  Montmorency,  (1,500).  Inauguré 
en  1^)07;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
de  sources,  par  gravitation;  distance  1 5  milles.  Réservoir:  1;  100,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  IV  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  3  à  6  pouces;  14  bouches  d'incendie;  100  tuyaux  de  service, 
diamètre  f  à  Iw  pouces.  Pression:  normale,  70  livres;  80  livres  en 
cas  de  feu.  Consommation:  100,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $20,000;  entretien,  $300  par  an;  intérêts,  $560; 
revenu,  $2,000  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $5.50  par  habitation;  $3.50 
pour  salle  de  bains.     En  charge:  G.  Morel,  Secrétaire-Trésorier. 

STE.  ANNE-DE-BELLEVUE,  comté  de  Jacques-Cartier,  (1,772).  Inau- 
guré en  1914;  propriété  minicipale.  Approvisionnement:  l'eau  de 
la  rivière  Ottawa,  distance  900  pieds,  est  pompée  dans  un  château 
d'eau;  force  motrice  électrique,  50  chevaux.  Réservoir:  château 
d'eau,  137,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  con- 
duites en  fonte,  diamètre  4  et  6  pouces;  47  bouches  d'incendie;  435 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  è  à  1^  pouces. 
Pression:  normale,  47  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
170,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  8206,000; 
revenu  estimatif,  $14,000  par  an.  Taux:  prix  fixe,  S22.50  et  au-dessus 
par  habitation  suivant  le  loyer.     En  charge:  J.  Lefebvre. 
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ST.  BENOIT,  comt6  de  Dcux-Montagncs,  (366).  Inauj^uré  en  1910; 
propric'lé  privée.  Approvisionnement:  l'ciu  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  21  milles.  Distribution:  21  milles  de  con- 
duites en  bois,  diamètre  3  et  4  pouces;  51  tuyaux  de  service.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $6,000;  revenu,  $700  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  $8  ]iar  habitation. 

STE.  BRIGITTE-DE-LAVAL,  comté   de  Montmorency.     Une  partie  de  la 

population  est  appro\isionnéc    par    tuyaux    particuliers   reliés   à  des 
sources. 

ST.  BRUNO,  comté  de  Chambly,  (300).  Inauguré  en  1880;  propriété 
de  l'Aqueduc  St.  Bruno.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de 
sources,  par  gravitation;  distance  200  pieds.  Réservoirs:  2;  20  X 
30  et  10  X  12  pieds.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fer  et  en 
bois,  diamètre  2  et  21  pouces;  28  tuyaux  de  service.  Pression:  25 
livres.  État  financier:  coût  total  du  système,  $4,300;  revenu,  $370 
par  an.  Taux:  prix  fixe,  $6  par  robinet;  $4  pour  salle  de  bains. 
En  charge:   J.  A.  Lefrançois,  Secrétaire-Trésorier. 

ST.  BRUNO,  comté  du  Lac-St.  Jean,  (360).  Approvisionnement:  par  le 
système  de  la  gare  de  Hébertville.  Taux:  prix  fixe,  SI 2  et  au-dessus 
par  habitation. 

ST.  CÉSAIRE,  comté  de  Rouville,  (850).  Inauguré  en  1877;  propriété 
municipale.  En  1898,  le  système  fut  amélioré.  Approvisionnement: 
l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  6  milles.  Réser- 
voirs: 2  petits.  Distribution:  8  milles  de  conduites  en  fonte  et  en 
fer  forgé,  diamètre  2  à  6  pouces;  12  bouches  d'incendie;  210  tuyaux 
de  service,  en  plomb.  Pression:  normale,  45  livres;  65  livres  en  cas 
de  feu.  Consommation:  26,000  gallons.  État  financier:  coût  total 
du  système,  $14,000;  entretien,  850  par  an;  revenu,  81,800  des  con- 
sommateurs particuliers.  Taux:  prix  fixe,  $4  à  $8  par  habitation. 
En  charge:  J.  B.  Dulude. 

ST.  DENIS,  comté  de  St.  Hyacinthe,  (900).  Inauguré  en  1887;  pro- 
priétaire, Ferdinand  Fecteau.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée 
de  la  rivière  Richelieu,  distance  ^  mille,  directement  dans  les  conduites 
principales;  force  motrice  à  vapeur,  15  à  20  chevaux.  Réservoir: 
1;  18  X  16  pieds.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fonte,  dia- 
mètre 2  à  4  pouces;  10  bouches  d'incendie;  197  tuyaux  de  service. 
Pression:  normale  20  livres;  110  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion:  20,000  gallons.     Taux:   prix  fixe,  $6  et  au-dessus  par  habitation. 
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ST.  EPHREM,  ((.inir  de  lir.m.r.  (5()<);.  InaiiKnr^  en  1904;  \)nt\nU-U' 
numiiip.ilr  Approvisionnement:  eau  de  rnjurce*,  dintancc  J  mille, 
est  jxnnprc  «l.iiis  le  rrsrrvoir;  forte  inntrire,  6  chevaux,  au  f)/-lrole 
ou  A  veut.  Réservoirs:  .<;  <  Ii.k  un  30  X  30  piefln.  Distribution: 
J  niilK*  (le  (oiuluitt^  m  In,  di.imèlre  2  poiiren:  112  tuyaux  (le  nervicc 
en  fer.  État  financier:  (ndi  total  du  svstrine,  SH.OOO;  entretien, 
$500  par  an;  i(\rmi.  sSl.JOO  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $9  par  habi- 
tation. 

ST.  EUSTACHE,  (omir  de  Deux-Monla^nes,  (2,100).  InauRur/r  en 
1*MI;  i)n»priéié  privée.  Approvisionnement:  l'caii  j)rovicnt  de 
sources,  par  ^Ma\  itatioii  ;  distaïuc  7  milles.  Réservoir:  1;  60, (KK) 
gallons.  Distribution:  Il  luilles  de  ronduiles  (  ii  l>ois,  en  fer  forgé 
et  en  fonte,  diamètre  1  c\  8  pouces;  30  bouches  d'incendie;  200  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  i  pouce.  Pression:  45  livres. 
Consommation:  48,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  sS4,3()0;  coût  du  système  de  distribution.  S42.000; 
entretien,  $600  par  an;  intérêts,  $2,300  par  an;  revenu,  82.600  des 
consommateurs  particuliers  et  $450  des  usages  i)ublics.  Taux:  i)rix 
fixe,  S6  et  au-dessus;  au  compteur,  5()c  par  1,000  gallons.  [Proprié- 
taire,  la  Corporation  d'utilités  générales,  limitée,  Sorel. 

ST.  FÉLICIEN,  comté  du  Lac-St.  Jean,  (700).  Inauguré  en  1907;  pro- 
priétaires, O.  Naud  et  Fils.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'une 
rivière,  par  gravitation;  distance  7  milles.  Distribution:  7  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  13  bouclies  d'incendie. 
Pression:  normale,  175  livres;  200  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
cotlt  total  du  système,  $60,000.     Taux:   prix  fixe,  $8  par  habitation. 

ST.  FÉLIX-DE-KINGSEY,  comté  d'Arthabaska,  (225).  Inauguré  en 
1908;  propriétaire,  la  Compagnie  d'Aqueduc  de  Kingsey.  Appro- 
visionnement: l'eau  de  sources  est  pompée  directement  dans  le  ré- 
servoir; distance  1  mille;  force  motrice  à  vent  et  à  gazoline.  Filtre: 
au  charbon  de  bois  et  au  gravier.  Réservoir:  1;  8,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fer  galvanisé,  dia- 
mètre H  et  2  pouces;  1  bouche  d'incendie;  33  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  diamètre  h  pouce.  Pression  :  20  livres.  État  financier  : 
coût  total  du  système,  $3,500;  entretien,  $100  par  an;  revenu,  S250. 
Taux:   prix  fixe,  $6  par  habitation;  $3  pour  salle  de  bains. 

Un  autre  système  semblable  à  celui  ci-dessus,  sert  à  approvision- 
ner 10  consommateurs  dans  la  même  municipalité. 

ST.  FÊLIX-DE-VALOIS,  comté  de  Joliette,  (500).  Inauguré  en  1876; 
propriété    privée.     Approvisionnement:    l'eau  provient  d'une  source, 
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ï)ar  j^ravitation;  distance  1  mille.  Réservoirs:  de  petits  réservoirs 
colUc  teiirs  et  2  principaux  de  6,000  et  19,000  gallons  de  rapacité. 
Distribution:  2J  milles  de  conduites  en  fer  forgé,  diamètre  2^  à  4 
pouces;  1  bouche  d'incendie;  130  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé, 
diamètre  i  pouce.  Pression:  5  à  45  livres.  Consommation:  15,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $8,000;  entretien, 
$100  par  an;  intérêts,  $80;  revenu,  $850.  Taux:  prix  fixe,  $5  par 
habitation;  S2  pour  salle  de  bains.      Propriétaire:   G.  Asselin. 

STE.  FLAVIE  STATION,  (MONTJOLY),  comté  de  Matanc,  (1,8,00). 
Inauguré  en  1905;  propriété  privée.  Approvisionnement:  1  eau 
provient  des  lacs  Noir  et  Aubin,  par  gravitation;  distance  3h  milles. 
Distribution:  8  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces; 
30  bouches  d'incendie;  160  tuyaux  de  service  en  fer  gaKanisé,  diamètre 
^  pouce.  Pression:  70  livres.  Consommation:  250,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  850,000; 
coût  du  système  de  distribution,  $15,000;  entretien,  $700  par  an; 
revenu,  $3,600  des  consommateurs  particuliers  et  $200  des  usages 
publics. 

ST.  FRANÇOIS-DE-SALES,  comté  de  L'Assomption.     (Voyez  sous  Char- 

îcjnagne). 

ST.  GABRIEL-DE-BRANDON,  comté  de  Berthier,  (1,700).  Inauguré 
en  1896;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac 
Fayette  et  d'un  ruisseau,  distance  2  milles,  est  pompée  dans  le  réser- 
voir et  les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur,  10  à  12 
chevaux.  Réservoir:  1;  18,000  gallons  de  capacité.  Distribution: 
8  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  1  à  4  pouces; 
15  bouches  d'incendie;  400  tuyaux  de  service.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $23,000;  entretien,  $900  par  an;  intérêts,  S700  par 
an;  revenu,  $3,500.  Taux:  prix  fixe,  $6  et  au-dessus  par  habitation, 
suivant  l'évaluation  immobilière. 

STE.  GENEVIÈVE-DE-BATISCAN,  comté  de  Champlain,  (525).  Inau- 
guré en  1901  ;  propriété  de  la  Société  de  l'Aqueduc  des  Laurentides. 
Approvisionnement:  l'eau  provient  du  ruisseau  Frigon.  par  gravi- 
tation; distance  3  milles.  Réservoir:  1;  6,000  gallons  de  capacité. 
Distribution:  5  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre 
2  à  4  pouces;  93  tuyaux  de  service.  Pression:  50  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  S5,000;  entretien,  S50  par  an;  re- 
venu, S485  par  an.     Taux:  prix  fixe,  $7  par  habitation. 
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ST.  GEORCiK,  <<.mi(  <1»  licaïKr  lii.uiKur^''  vn  1HK9;  partie  de  la  popu- 
lation tsi  .i|)|)i..\  isi(»iiii»  <  |t.ii  iiii  .iiitre  Myhtèmc  (1<*  \)rfi\m('ià  privée. 
Approvisionnement:  !'< m  inovient  de  HoiirceH,  par  gravitation;  diik- 
tance  1  inill»-.  Réservoir:  l;  0,000  ^^allons  de  capacité.  Distribu- 
tion: \\  inillts  tic  condnilts  «-n  fer  f«»r^r,  dianiclrr  1}  «•!  1  poiKis; 
»iS  tii\.m\  (le  service  en  fer  for^^é.  État  financier:  coftt  tf)tal  fin  sys- 
tc^inc,  $2,750;  entretien,  S.<7  par  an;  revenu,  S400.  Taux:  prix 
fixe,  S7  par  hahitation;  S^i  pour  siille  de  bains.  Propriétaire:  G. 
l.ani^lois. 

I.'intre  système,  ci-dessus  mentionné,  ai)partient  à  G.  Gagné. 
huui^uré  en  1<SS7.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'une  s^)urce, 
f)ar  ^^[ravitation.  Réservoirs:  (>  petits,  situés  à  différents  enrjroits 
sur  le  parcours  du  système.  Distribution:  1\  milles  de  conduitc»8 
en  fer  for^^é.  diamètre  1  à  3  |)ouces.  État  financier:  coût  total  du 
système,  S(),(>00;  entretien,  $75  par  an;  revenu,  SSOt).  Taux:  prix 
fixe. 

ST.  HILAIRE  STATION,  comté  de  RouviUe,  (75).  Propriété  privée. 
Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  Hcrtcl,  par  t^ravitation; 
tlistance  4  milles.  Réservoirs:  3;  un  petit,  un  de  19,000,  l'autre  de 
24,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  conduites  en 
fonte;  30  tuyaux  de  service.  Pression:  32  livres.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $10,000;  entretien,  $100  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  $8  à  $20  par  habitation.     Propriétaire:    B.  F.  Campbell. 

ST.  HUGUES,  comté  de  Bagot,  (49).  Inauguré  en  1912;  propriétaires, 
Messieurs  Tétreault  et  Grandpré.  Approvisionnement:  l'eau  est 
pompée  d'un  puits  artésien,  distance  J  mille,  dans  le  réservoir;  force 
motrice  à  gazoline,  4^  chevaux.  Distribution:  1  mille  de  conduites 
en  fer,  diamètre,  IJ  et  2  pouces.  Consommation:  1,500  gallons. 
État  financier:  cotlt  total  du  système,  $3,250;  revenu,  8250  par  an. 
Taux:   prix  fixe,  $6  par  robinet. 

ST.  HYACINTHE,  comté  de  St.  Hyacinthe,  (11,640).  Inauguré  en  1894; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Ya- 
maska,  distance  f  de  mille,  est  pompée  directement  dans  les  conduites 
principales;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  maximum  125, 
moyenne  75  chevaux.  Chaudières  et  pompes  installées  en  double; 
2  différentes  installations  de  pompes.  Filtre:  celui  du  type  Jenckes 
(Sherbrooke).  Distribution:  17J  milles  de  conduites  en  fonte  et  en 
fer  forgé,  diamètre  2  à  24  pouces;  107  bouches  d'incendie;  2,090 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale, 
70  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.     Consommation:   1,700,000  gallons. 
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État  financier:  coOt  total  du  système,  $275,000;  entretien,  $10,000 
par  an;  rtvi  lui.  S,S(),()00  par  an.  Taux:  prix  fixe,  suivant  l'évaluation 
iniinohiliùre,  SO  el  au-dessus  par  hal)ilation.  Kn  charge:  A.  Messier, 
Surintendant. 

ST.  JÉRÔME,  comté  de  Terrebonne,  (4,500).  Inauguré  en  1890;  pro- 
priété nuinicipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  la  rivière 
du  Nord,  par  gravitation,  distance  3  milles,  pour  servir  en  cas  de  feu; 
pour  l'emploi  domestique,  l'eau  provient  d'une  source,  par  gravita- 
tion; distance  3  milles.  Réservoirs:  2;  25,000  et  40,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  12  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
6  à  16  pouces;  72  bouches  d'incendie;  1,200  tuyaux  de  service.  Pres- 
sion: normale,  65  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $96,000;  entretien,  $785  par  an;  intérêts  et 
fonds  d'amortissement,  $4,245;  revenu,  $9,961.  Taux:  prix  fixe, 
$8  par  habitation,  plus  24c  par  $100  d'évaluation  immobilière.  En 
charge:    E.  Marchand,  Secrétaire-Trésorier. 

ST.  JÉRÔME-DU-LAC-ST.  JEAN,  comté  de  Chicoutimi,  (700).  Inauguré 
en  1907;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
d'une  dérivation  de  la  rivière  Kouchepaganish,  par  gravitation;  dis- 
tance 4  milles.  Réservoir:  1;  80,000  gallons  de  capacité.  Distri- 
bution: 5  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  pouces;  16  bouches 
d'incendie;  125  tuyaux  de  service,  en  plomb  et  en  fer  galvanisé. 
Pression:  62  livres.  Consommation:  10,000  gallons.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $20,000;  entretien,  $100  par  an;  intérêts  et 
fonds  d'amortissement,  $1,200;  revenu,  $1,200.  Taux:  prix  fixe, 
$7  pour  le  premier  robinet.  En  charge:  Thomas  Noël,  Secrétaire- 
Trésorier. 

ST.  JEAN,  comté  de  St.  Jean,  (6,400).  Inauguré  en  1872;  proprié- 
taire, l'Aqueduc  de  St.  Jean.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
Richelieu,  distance  2,000  pieds,  est  pompée  directement  dans  les 
conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur,  maximum  200,  moyenne 
60  chevaux;  système  de  pompes  en  double.  Purification:  l'eau  est 
traitée  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Réservoir:  1;  20,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  11  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4àl0pouces;  76  bouches  d'incendie;  1,400  tuyaux  de  service  en  plomb. 
Pression:  normale,  50  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 650,000  gallons.  Taux:  prix  fixe,  $8  par  habitation;  au  comp- 
teur, 20c  à  30c  par  1,000  gallons. 

ST.  JOSEPH-DE-BEAUCE,  comté  de  Beauce,  (1,600).  Inauguré  en 
1908;    propriété  municipale.     Approvisionnement:    l'eau  provient  de 
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soiiiit's,  par  gravitai inii  ;  «listaii<r  .^  inillrs.  Réforvoir:  1;  ÔT.CHKJ 
gallons  (le  (M|).i(it('v  Distribution:  4J  milUs  rie  coruluitcii  en  fonte 
tl  i'w  Ici  \(ny,r,  diainrlrr  .<  cl  ()  poiKcs;  12  hoiirhcH  (l'incenclii*:  .MO 
tii\an\  i\c  stTviiT  cil  1er  j^alvaniH^',  diainclrt*  1  |)<»imc  Pression: 
65  livri's.  Consommation:  5(),()()()  ^'allon^.  État  financier:  (oût 
total  (lu  systrnu*,  S.^S.OOO;  cntrctii-n,  S.^OO  par  an;  revenu,  $2,600. 
Taux:  |)ri\  fixe.  S6  par  hahiiatioii  ;  $1  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
N.  Dulac. 

ST.  JOSEPH-DE-SOREL,  cintc  d(  Kirhelieu,  (2,200).  Inauguré  en 
1908;  pri)|)riété  priv^'e.  Approvisionnement:  l'ciu  du  St.  Laurent, 
distanee  1  niilU*,  est  |)()m|)ée  dans  le  réservoir  ou  les  conduites  ï)rin- 
cipales;  force  motrice  .\  clcctricit 6  et  h  vrazoline,  maximum  25,  moyenne 
15  chevaux:  poni|)cs  t  ii  d()ul)le.  Réservoir:  1;  .^5,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  6  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer 
forgé,  diamètre  \  à  ()  pouces;  13  bouches  d'incendie;  252  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  pouce.  Pression:  normale,  40 
livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  30,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'appnnisionnemenl,  SI 6,000;  coût 
de  celui  de  distribution,  $26,000;  entretien,  $600  par  an;  intérêts, 
$2,100;  revenu,  $2,200.  Taux:  prix  fixe,  $6  par  robinet;  $4  pour  salle 
de  bains.  Propriétaire,  la  Corporation  d'utilités  générales,  limitée, 
Sorel. 

ST.  JOSEPH,  comté  de  St.  Hyacinthe.  L'eau  est  fournie  par  le  système 
de  St.  Hyacinthe. 

ST.  LAMBERT,  comté  de  Chambly,  (5,000).  Inauguré  en  1887;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent,  dis- 
tance 1,450  pieds,  est  pompée  dans  une  cuve-réservoir,  surélevée, 
ou  dans  les  conduites  principales;  force  motrice  électrique  et  à  vapeur, 
maximum  75,  moyenne  40  chevaux.  Réservoir:  cuve  surélevée, 
100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  11 J  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  14  pouces;  128  bouches  d'incendie;  720  tuyaux 
de  service  en  plomb,  diamètre  ^  à  1  pouce.  Pression:  normale,  52 
livres;  125  à  150  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  306,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$17,500;  coût  de  celui  de  distribution,  $86,500;  entretien,  $5,562 
par  an;  intérêts,  $4,077;  revenu,  $9,051  par  an.  Taux:  prix  fixe, 
$6.50  et  au-dessus  par  habitation;  au  compteur,  15c  à  27c  par 
1,000  gallons.     En  charge:  E.  Drinkwater,  Ingénieur  municipal. 

ST.  LAURENT,  comté  de  Jacques-Cartier,  (1,800).  Inauguré  en  1904; 
propriété   municipale.     Approvisionnement:     l'eau   de   la   rivière  des 
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Prairies,  distance  3  milles,  est  pomp6e  dans  le  réservoir;  force  motrice 
ù  électricité  et  à  v-ijunir.  Réservoir:  chfiteau  d'eau,  150,000  gallons  de 
capacité.  Purification:  l'eau  est  traitée  à  l'hypochlorite  de  chaux. 
Distribution:  7  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces; 
60  bouches  d'incendie;  1,000  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre 
J  i\  1  pouce.  Pression:  normale,  30  livres;  100  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  230,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, S68,663;  entretien,  S6,000  par  an;  revenu,  $5,600.  Taux: 
prix  fixe,    10%  du   loyer.     Kn  charge:    R.   Lecavalier,  Surintendant. 

STE.  MARTINE,  comté  de  (  hâteauguay,  (666).  Inauguré  en  1900; 
propriétaire,  K.  McGowan.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
Châteauguay,  distance  ^  mille,  est  pompée  dans  une  cuve-réservoir; 
force  motrice,  à  vent  et  à  gazoline,  moyenne  8  chevaux.  Réservoir: 
1;  25,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  2  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  2  à  6  pouces;  4  bouches  d'incendie;  110  tuyaux 
de  service,  en  plomb  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  et  J  de  pouce. 
Consommation:  5,000  gallons.  État  financier  :  coût  total  du  système, 
$10,000;  entretien,  $167  par  an;  revenu,  $1,050.  Taux:  prix  fixe, 
$8  et  au-dessus  par  habitation;  $5  pour  salle  de  bains. 

ST.  MATHIAS,  comté  de  Rouville,  (200).  Inauguré  en  1914;  propriété 
privée.  Approvisionnement:  du  système  de  Richelieu,  q.  v.  Dis- 
tribution: 3  milles  de  conduites  en  fer  galvanisé,  diamètre  3  pouces; 
40  tuyaux  de  service.  Pression:  30  livres.  Consommation:  7,500 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  de  distribution,  $6,000; 
entretien,  $150  par  an;  revenu,  S300  par  an.  Taux:  prix  fixe,  S8 
pour  le  premier  robinet;  $4  pour  salle  de  bains. 

ST.  OURS,  comté  de  Richelieu,  (800).  Inauguré  en  1880;  propriétaires, 
P.  Gaudet  et  Fils.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  sources 
dans  un  réservoir;  distance  f  d'un  mille;  force  motrice  électrique, 
2  à  3  chevaux.  Réservoir:  1;  24,000  gallons  de  capacité.  Distri- 
bution: 2  milles  de  conduites  en  fer  galvanisé,  diamètre  IJ  et  2  pouces; 
160  tuyaux  de  service.  Pression:  25  livTes.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $12,000;  entretien,  890  par  an;  revenu,  81,300. 
Taux:   prix  fixe,  85  et  au-dessus  par  habitation. 

ST.  PATRICE-DE-BEAURIVAGE,  comté  de  Lotbinière,  (900).  Inauguré 
en  1908;  propriétaire,  J.  B.  Gagné.  Approvisionnement:  l'eau  pro- 
vient d'un  ruisseau,  par  grav^itation ;  distance  J  mille.  Distribution: 
I  d'un  mille  de  conduites  en  fer  forgé,  diamètre  J  à  2J  pouces;  16 
tuyaux  de  service,  diamètre  ^  pouce.     État  financier:  coût  du  système 
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(rapprovisioinirmcnt.  SlOO;  rtiCW  du  systriin*  <!<•  rliHtrifMitioii,  $I,4(H); 
riitictit'ii,  SllO  par  an;  rrvrmi,  SI 55.  Taux:  prix  fixe,  $7  jKJiir  Ir 
prt'inicr  rohiiu-t,  S.i  pom  s.illc  d.   I..iiris 

ST.  PAUL  L'IvRMITE,  <  <>iiit<   de  rAss<)m|)ti()ii,    (voyez  whih  Charlrmayne.) 

ST.  PIE,  comt^'  de  Bajrot,  (1,200).  Iiîaii^ciir<''  en  1HK2;  propriété  munici- 
pale. Approvisionnement:  l'eau  pro\ient  de  sources  silu<'-es  sur  la 
in()iit.iy;nc  \  .iin.i?.U.i  et  descend  par  ^.jraN'itation  ;  distance  3  milles; 
il  y  .1  un  sNsti^ine  auxiliaire  pour  |)oiiiper  l'eau  de  la  rivic^Tc  Yamaska, 
au  besoin.  Réservoir:  1;  M)  X  H)  i)icds.  Distribution:  3J  milles 
de  condiiiits  en  lonie  et  en  1er  iori;»'",  diamètre  1  h  ?>  i)ouces;  400  tu- 
yaux de  service.  État  financier:  coût  total  du  système,  $14,000; 
entretien,  $1,000  par  an;  intifTets,  $780;  revenu,  S2,0fK).  Taux: 
prix  fixe.  S7  \yM'  hal)itati()n.  lui  charge:  1'^.  St.  Pierre,  Secrétaire- 
Trésorier. 

ST.  PIERRE,  comté  de  Jacques-Cartier,  (3,600).  Inauguré  en  1908. 
La  ville  est  pourvue  d'eau  par  le  système  de  Notre  Dame  de  Grâce, 
voyez  sous  jV/ow/r^a/.     En  charge:  L.  H.  Mauviel,  Secrétaire-Trésorier. 

ST.  RAYMOND,  comté  de  Porlneuf,  (1,600).  Inau^niré  en  1889;  pro- 
priétaire, le  Dr.  H.  Trudel.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
de  sources,  par  gravitation;  distance  3  milles.  Réservoir:  1;  12  X 
14  pieds.  Distribution:  4  milles  de  conduites  en  bois  et  en  fonte, 
diamètre  1  à  5  pouces;  250  tuyaux  de  service.  Pression:  40  livres. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $10,000;  entretien,  $200  par 
an;  intérêts,  $600;  revenu,  $1,500.  Taux:  prix  fixe,  S3  par  habita- 
tion;  $1  pour  salle  de  bains. 

STE.  ROSE,  comté  de  Laval,  (2,200).  Inauguré  en  1915;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  des  Mille  îles, 
distance  1,400  pieds,  est  pompée  dans  les  conduites  principales  et  le 
réservoir;  force  motrice,  à  électricité  et  à  gazoline.  Réservoir: 
1;  80.000  gallons  de  capacité.  Purification:  filtration  mécanique. 
Distribution:  6  milles  de  conduites  en  acier,  diamètre  4  à  12  pouces; 
55  bouches  d'incendie;  425  tuyaux  de  sersâce,  diamètre  ^  et  1  pouce. 
Pression:  normale,  65  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $82,000;  revenu,  $6,000.  Taux:  prix  fixe, 
$6  pour  le  premier  robinet. 

STE.  SCHOLASTIQUE,  comté  des  Deux-Montagnes.  (1.000).  Inauguré 
en  1904;  propriétaire,  J.  U.  Foucher  et  Cie,  Approvisionnement: 
l'eau  de  sources  est  pompée  dans  le  réservoir.     Taux:   prix  fixe. 
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ST.  SIMÉON,  romt^'  de  Charlc-voix,  (500).  Inaupur(''  on  1908;  pro- 
pritlairc's,  Messieurs  Degagné  et  Tremblay.  Approvisionnement: 
l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  \  mille.  Réser- 
voirs: 2;  chacun  12  X  12  pieds.  Distribution:  1  niille  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  2  et  4  pouces;  60  tuyaux  de  service.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $.^,500;  entretien,  S50  par  an;  revenu,  S180. 
Taux:    i)rix  fixe,  S6  par  habitation. 

STE.  THÉRÈSE,  comté  de  Terrebonne,  (2,000).  Inaup^uré  en  1913; 
propriétaire,  la  Compagnie  d'Aqueduc  de  Blainville.  Approvisionne- 
ment: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  1  mille; 
ensuite  l'eau  est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales; 
force  motrice  électrique,  moyenne  30  chevaux.  Distribution:  6\ 
milles  de  conduites,  diamètre  2  à  8  pouces;  470  tuyaux  de  service. 
Pression:  30  livres.  État  financier:  coût  total  du  système,  S25,000. 
Taux:   prix  fixe,  $6  et  au-dessus,  suivant  l'évaluation  immobilière. 

ST.  TITE,  comté  de  Champlain,  (2,200).  Inauguré  en  1906;  propriétaire, 
la  Compagnie  d'Aqueduc  de  fer  de  St.  Tite.  Approvisionnement: 
l'eau  provient  du  lac  Érié,  par  gravitation;  distance  3  milles.  Dis- 
tribution: 6  milles  de  conduites  en  acier,  diamètre  4  et  8  pouces; 
30  bouches  d'incendie;  225  tuyaux  de  service  en  acier.  Pression: 
167  livres.  Consommation:  150,000  gallons.  État  financier:  coût 
du  système  d'approvisionnement,  820,000;  coût  du  système  de  dis- 
tribution, $10,000;  entretien,  $1,200  par  an;  revenu,  S3,000  des  con- 
sommateurs particuliers  et  $550  des  usages  publics.  Taux:  prix 
fixe,  $9  par  habitation;  au  compteur,  25c  par  1.000  gallons.  En 
charge:   J.  J.  Cloutier,  Secrétaire-Trésorier. 

SAULT-AU-RÉCOLLET,  comté  de  Laval,  (1,800).  Inauguré  en 
1912;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
des  Prairies,  distance  3  milles,  est  pompée  dans  le  réservoir;  force 
motrice  électrique,  25  chevaux.  Purification:  filtration  au  sable  et 
à  l'alun.  Réservoir:  1;  90,000  gallons  de  capacité.  Distribution: 
5  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  51  bouches 
d'incendie;  350  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale,  70 
livres;  60  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$150,000;  entretien,  $4,000  par  an;  intérêts,  $7,000;  revenu,  $2,800 
des  consommateurs  particuliers  et  $1,500  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $8  par  habitation;    au  compteur,  25c  par  1,000  gallons. 

SAWYERVILLE,  comté  de  Compton,  (450).  Inauguré  en  1908;  propriété 
municipale.     Approvisionnement:     l'eau    provient    de    sources,    par 
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{gravitation;  distaim-  J  mille.  RéKcrvoir:  1  20, ()()()  ^^.illonil  de  raparité. 
Distributiun:  Ij  milUs  de  ((Muluites  vn  fonu*.  «liaiiu'tn*  4  A  K  [kiucci; 
15  boiiclu's  (l'iiucndic;  HO  tuyaux  di»  Hcrvirc.  Pression:  KO  livres. 
État  financier:  (ofii  total  du  Hysl^inr,  SIH.OOO;  entretien,  $1(K)  par 
an;  S050  des  constmiin.iteurs  particuliers  et  S.^50  des  UHaf(c*H  |>u)>lics. 
Taux:  pii\  tixe.  SK  |M)ur  le  premier  rohim-t  et  S.^  fM)ur  sidie  de  bains. 
V.n  iliar^je:    ('.  W    W'aidroii.  Surintendant. 

SCOTSTOWN,  (ointé  <le  (..mpton.  (1,000).  Inau^juré  en  1<>I2:  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  d'un  ruisseau  sur 
la  monlavcne.  par  gravitation;  distance  5  milles;  système  auxiliaire 
de  pom|)es,  pour  cas  de  n^i'cssilé.  Réservoirs:  2;  .^0,000  et  120,0(K) 
gallons  de  rapacité.     Distribution:    ()   milles  de  (onduites,  diamètre 

4  .\  ()  pouces;  14  bouches  d'incendit-.  Pression:  150  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $v^5,000;  entretien,  $MH)  par  an. 
Taux:  prix  fi.xe,  Sc^  par  robinet.  Kn  charge:  S.  Boy,  Secrétaire- 
Trésorier. 

SHAWBRIDGE,  comté  de  Terrcbonnc,  (225).  Inauguré  en  1889;  pro- 
priétaire, l*.  M.  Jordan.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de 
sources,  par  gravitation;  distance  .\  mille.  Distribution:  J  de  mille 
de  conduites  en  fer  galvanisé,  diamètre  IJ  et  \\  pouces.  Taux: 
prix  fixe,  $8  et  au-dessus  par  habitation. 

SHAWINIGAN  FALLS,  comté  de  St.  Maurice,  (5,500).  Inauguré  en 
1903;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
St.  Maurice  est  pompée  dans  le  réservoir  ou  directement  dans  les 
conduites  principales;  distance  \  de  mille;  force  motrice  électrique, 
maximum  250,  moyenne  30  chevaux.  Purification:  filtration  méca- 
nique.    Réservoir:     1;     30,000    gallons    de    capacité.     Distribution: 

5  milles  de  oonduites  en  fonte,  diamètre  4  à  12  pouces;  54  bouches 
d'incendie;  1,275  tuyaux  de  serv^ice  en  plomb,  diamètre  f  à  1  pouce. 
Pression:  normale,  90  livres;  150  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 700.000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système.  S109. 423; 
entretien.  S8.000  par  an;  intérêts  S3,478;  revenu,  812,000.  Taux: 
prix  fixe,  $6  pour  premier  robinet,  SI. 50  pour  chaque  robinet  en  plus; 
$4  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  3c  à  75c  par  1,000  gallons.  En 
charge:   A.  J.  Meunier,  Secrétaire-Trésorier. 

SHERBROOKE,  comté  de  Sherbrooke,  (19,300).  Inauguré  en  1880; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Magog, 
distance  2h  milles,  est  pompée  dans  le  réservoir  et  directement  dans  les 
conduites    principales;     force    motrice    hydraulique,     moyenne     120 
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chevaux.  Réservoir:  1  de  10, 500, ()()()  ^allcnis  cl<-  capacité  et  un  châ- 
teau d'eau  d'une  capacité  de  25,000  gallons.  Distribution:  31  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à  24  pouces;  174  bouches  d'incendie; 
2,270  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  i)lonil).  Pression:  15  à 
125  hvres.  Consommation:  2,600,000  gallons.  État  financier:  coût 
du  système  (rapj)ro\  isiomiement,  SI 35,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $324,000;  entretien,  $15,000  par  an;  revenu,  $62,200. 
Taux:  j)rix  fi.xe,  $5  à  $9  par  habitation;  S5  pour  salle  de  bains.  En 
charge:    Thomas  Tremblay,  Ingénieur  municipal. 

SOREL,  comté  de  Richelieu,  (10,000).  Inauguré  en  1872;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Richelieu  est 
pompée  dans  le  réservoir,  ou  directement  dans  les  conduites  princi- 
pales; force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  maximum  120,  moyenne 
55  chevaux.  Réservoir:  1;  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution: 
13  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à  8  pouces;  59  bouches 
d'incendie;  2,300  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale, 
50  livres;  90  à  120  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total 
du  système,  $145,000;  entretien,  $7,000  par  an;  revenu,  $21,000. 
Taux:  prix  fixe,  basé  sur  le  loyer,  S6  et  au-dessus  par  habitation;  au 
compteur  19c  par  1,000  gallons. 

STANSTEAD,  (voyez  Rock  Island). 

SUTTON,  comté  de  Brome,  (1,000).  Inauguré  en  1898;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  provient  d'un  petit  lac  et  d'un 
ruisseau,  par  gravitation;  distance  4  milles.  Filtre:  au  gravier. 
Réservoir:  1;  340,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  5  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  40  bouches  d'incendie; 
1 60  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  ^  et  1  pouce.  Pression  : 
75  livres.  État  financier:  coût  total  du  système,  S20,000;  entretien, 
$200  par  an;  intérêts,  S350;  revenu,  S2,600.  Taux:  prix  fixe,  S6 
par  habitation;  $4  pour  salle  de  bains.  En  charge:  J.  \V.  Kemp, 
Surintendant. 

SWEETSBURG,  comté  de  Missisquoi,  (200).  Inauguré  en  1910;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac  Crystal, 
par  gravitation;  distance  2\  milles.  Réservoir:  1;  148,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  3J  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer 
forgé,  diamètre  4  et  6  pouces;  12  bouches  d'incendie;  30  tuyaux  de 
service  en  fer,  diamètre  \  pouce.  Pression:  normale,  50  livres;  70 
livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  20,000  gallons.  État  financier: 
coût  total  du  système,  S13, 000;  entretien,  $150  par  an;  intérêts,  $555; 
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revenu,  S42.S  des  eoiisnfnm.iteiirs  p.ii  I u  uliers  et  SlOO  des  (]H.'i^eH  puhlim. 
Taux:  piix  lixe,  $(>  p.ir  li.il»ii.iiinii  ;  $<»  pour  s.illi- dr  h. liiis.  l'iirharge: 
le  Dr.  !•     Il    IM.k.l.  Pn'si.l. m 

TADOUSSAC,  (omh  d(  s.,y;ii,  nay,  (600).  IIl;lll^:lI^^•  en  V)()\  ,  propriété 
imiiueip.iie.  Approvisionnement:  l'cui  provient  du  l«ir  'l'adoussac, 
par  jçravit.itioii;  disl.nue  1  mille.  Réservoir:  1;  28,0(M)  ^jallonn  de 
eapaeit^.  Distribution:  1  mille  de  (oiiduites  en  fonte  et  en  fer  forj^é, 
diamî^'tre  1  .\  5  poiuts;  (>  l)()U(hes  d'iiKciidir;  112  tuyaux  de  service 
en  1er  ^ahanisé,  (liam(''tre  \  i)(>nee.  Pression:  normale,  200  livre»; 
250  livres  en  ras  de  Im.  Consommation:  17,500  ^^allons.  État 
financier:  coilt  total  du  système,  SKS.OOO  (y  compris  le  système 
d'é^outs);  entretien,  S50()  j)ar  an;  revenu,  $1,150  des  consommateurs 
particuliers  et  $150  des  usiiges  publics.  Taux:  [)rix  fi.xc,  $6  à  $15 
par  li.ibitation.  suivant  IV'vaInation  immohilirre. 

TERREBONNE,  comté  de  Terrehonne,  (2,000).  Inauguré  en  1898; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  ^gravitation;  distance  2  milles.  Réservoirs:  4  petits  Distri- 
bution: v^  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  2  à  8 
pouces;  20  bouches  d'incendie;  350  tuyaux  de  service  en  fer.  Pres- 
sion: normale,  40  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $4,500;  coût  du  sysiènie  de 
distribution,  $50,000;  entretien,  $300  par  an;  revenu,  $4,000.  Taux: 
prix  fixe,  $8  et  $10  par  habitation. 

THETFORD  MINES,  comté  de  Megantic,  (8,000).  Inauguré  en  1890; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  2  milles.  Réservoirs:  3;  170,000,  840,000 
et  20,000,000  de  gallons  de  capacité.  Distribution:  18  milles  de 
conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  2  à  12  pouces;  98  bouches 
d'incendie;  1,400  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  105  livres; 
50  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  800,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  8220,000;  entretien,  S  1,800  par  an; 
intérêts,  $10,000;  revenu,  $18,000  des  consommateurs  particuliers 
et  $2,000  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $8  pour  le  premier 
robinet;  $4  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  15c  par  1,000  gallons. 
En  charge:   E.  Lamonde,  Surintendant. 

TROIS  RIVIÈRES,  comté  de  St.  Maurice,  (19,000).  Inauguré  en  1876; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  quelques  puits 
aHmentés  par  la  rivière  St.  Maurice,  est  pompée  directement  dans  les 
conduites    principales;     distance    1    mille;     force    motrice    électrique. 
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maxiinuiii  500,  iii(>>LiinL'  200  chevaux;  il  y  .i  un  système  auxiliaire 
de  pompes  actionnées  par  la  vapeur.  Distribution:  18]  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  4  i\  1  2  pouces;  192  bouches  d'incendie; 
3,850  tuyaux  de  service  in  plonih  il  rn  fir  galvanisé,  diamètre  i  à  1 
pouce.  Pression:  normale,  90  li\res;  150  lixres  en  cas  de  feu.  Con- 
sommation: 2,400,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, S347.090;  entretien,  sS22,0()0  par  an;  revenu,  $40,300.  Taux: 
prix  fixe,  moyenne  de  $15  par  habitation,  suivant  le  loyer;  les  consom- 
mateurs de  grande  quantité  d'eau  payent  au  compteur  en  raison  de 
7c  par  1,000  gallons.     Kn  charge:    Z.  Lambert,  Ingénieur  municipal. 

THURSO,  comté  de  Lalulle.  (600).  Inauguré  en  1899;  propriété  muni- 
ci{^ale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Blanche,  distance  1 
mille,  est  pompée  dans  le  réservoir;  force  motrice  hydraulique.  Ré- 
servoir: 1;  25  X  25  pieds.  Distribution:  2\  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  et  6  pouces;  8  bouches  d'incendie;  102  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé,  diamètre  f  de  pouce.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $18,000;  entretien,  $500  par  an;  revenu,  S900  des 
consommateurs  particuliers  et  $90  des  usages  publics.  Taux:  prix 
fixe,  $6  et  au-dessus  suivant  l'évaluation  immobilière.  En  charge: 
H.  Torney. 

UPTON,  comté  de  Bagot,  (700).  Inauguré  en  1894;  propriétaires.  Mes- 
sieurs Pinsonneault  Frères.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
Black,  distance  1,500  pieds,  est  pompée  dans  le  réservoir;  force  mo- 
trice à  gazoline,  4  à  8  chevaux.  Réservoir:  1;  40,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  3|  milles  de  conduites  en  fer,  diamètre  2 
et  2^  pouces;  132  tuyaux  de  service.  Pression:  12  livres.  Con- 
sommation: 25,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$10,000;  entretien,  $350  par  an;  intérêts,  $600;  revenu,  $1,500  des 
consommateurs  particuliers  et  SlOO  des  usages  publics.  Taux:  prix 
fixe,  $7  et  au-dessus  par  habitation. 

VALLEYFIELD,  comté  de  Beauharnois,  (9,487).  Inauguré  en  1885; 
le  système  fut  agrandi  en  1896;  propriété  municipale.  Approvision- 
nement: l'eau  du  St.  Laurent  est  pompée  directement  dans  les  con- 
duites principales;  force  motrice,  hydraulique.  Distribution:  11 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  12  pouces;  135  bouches 
d'incendie;  2,103  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  ^  et  f  de  pouce. 
Pression:  normale  70  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 1,200,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
8184,000;  entretien,  83,500  par  an;  intérêts,  8920;  revenu,  818,650. 
Taux:  prix  fixe,  85  et  au-dessus  par  habitation,  suivant  l'évaluation 
immobilière.     En  charge:  L.  J.  Boyer,  Grefifter. 
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VARENNKS,  (oint<'«  dr  V.rrh^roK.  (l.SOO).  In.niKur/-  i-n  1«02:  liropriAt/'- 
|)iivï'('.  Approvisionnement:  I'imu  du  St.  I^iurent,  (lisianrc  1,.S(XJ 
|)i('(ls,  cHt  pnmprr  <l.ms  le  r^-MTvoir;  force*  motrice*  ^*lc*ctrir|u<*,  maxt- 
nuim  2>,  iint\»-mw  1^  (licvaux;  |><)in|M'H  inHtaliï*<*H  en  double.  Ré- 
servoir: I;  (>(),()()n  ^'allons.  Distribution:  ^\  rnillcn  de  conduili-s  en 
fonte,  (li.imrin*  2  A  8  pouces;  \I  houches  d'inci-ndie;  225  tuyaux  de 
servitc  en  fer  j^idvanis^,  diamrire  \  [xnur.  Pression:  normale,  45 
livres;  125  livres  en  cas  dr  feu.  Consommation:  M), 000  v(allr)nH. 
État  financier:  (oilt  du  système  d'.ipproN  isioiincmcnt,  $14,000;  coût 
du  systrme  de  distribution,  Sll  ,000;  entretien,  $<KK)  par  an;revenu, 
Sl.SOO  des  consoininaU  iirs  particuliers;  $400  des  usaj^es  publics. 
Taux:  |)ri\  lixe,  $6  et  .ui-dessus  par  liabit.itioi).  l'^n  char^^e:  V.  E. 
Marti'l,  Suriiilcndan! . 

VAUDREUIL,  loinir  de  Vaudreuil.  Le  système  appartient  à  Vaudreuil 
et  Dorion  ensenil)le;  Noyez  sous  Dorion  pour  détails  communs 
aux  deux  municipalités.  Distribution:  les  conduites  ont  été  men- 
tionnées sous  Doriofi;  <>  bouciies  d'incendie;  100  tuyaux  de  service 
en  plomb,  diamètre  \  |)()uce.  Pression:  25  à  40  livres.  État  finan- 
cier: le  coût  du  sxstème  est  compris  dans  le  ccjût  pour  le  système 
de  Doriotr,  entretien,  $100  par  an;  intérêts,  $1,275;  revenu,  S1..S00 
des  consommateurs  particuliers  et  $75  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $8  plus  25c  par  $100  d'évaluation  immobilière. 

VERDUN,  comté  de  Jacques-Cartier,  (30,000).  Inauguré  en  1908;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent,  dis- 
tance 1,000  pieds,  est  pompée  directement  dans  les  conduites  princi- 
pales; force  motrice  à  vapeur;  maximum  150,  moyenne  60  chevaux. 
Le  système  de  pompes  est  installé  en  double.  Purification:  filtration 
mécanique.  Distribution:  20  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
4  à  12  pouces;  180  bouches  d'incendie;  6,000  tuyaux  de  service, 
diamètre  ^  et  f  de  pouce.  Pression:  normale,  60  livres;  100  livres 
en  cas  de  feu.  Consommation:  1,200,000  gallons.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $85,000;  coût  du  système 
de  distribution,  $130,000;  entretien,  $13,000  par  an;  revenu,  $32,000. 
Taux:  prix  fixe,  4%  du  loyer.  En  charge:  H.  Hadley,  Ingénieur 
municipal. 

VICTORIA  VILLE,  comté  d'Arthabaska,  (4,800).  Inauguré  en  1907; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Xi- 
colet,  distance  1^  milles,  est  pompée  directement  dans  les  conduites 
principales;  force  motrice  à  électricité  et  à  vapeur.  Réservoirs: 
3;  100,000  et  2  de  50,000  gallons  chacun,  de  capacité.  Distribution: 
9  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  14  pouces;    70  bouches 
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d'incendie;  772  tuyaux  de  service,  diamètre  J  de  pouce.  Pression: 
normale  100  livres;  135  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $125,000;  entretien  et  intérêts,  $10,000  par  an; 
revenu,  $12,000.     Taux:   prix  fixe,  $6  par  robinet. 

VILLE  MARIE,  amnv  de  Tiniiskaniintr.  fSOO).  Inauguré  en  1909;  pro- 
j)ri(''tè  nuiiiicipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  IJ  milles.  Distribution:  1'  milles  de  con- 
duites, diamètre  I5  à  8  pouces;  15  bouches  d'incendie;  140  tuyaux 
de  service.  Pression:  60  livres.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $31,000;  entretien,  SlOO  i)ar  an;  intérêts,  $1,250;  revenu, 
82,000.  Taux:  prix  fixe,  $12  par  habitation.  En  charge:  J.  Mail- 
lare],  Secrétaire-Trésorier. 

WARDEN,  comté  de  Shefford,  (150).  Inauguré  en  1894;  propriété 
privée.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par  gravi- 
tation; distance  i  de  mille.  Réservoir:  1  ;  20  X  30  pieds.  Dis- 
tribution: h  mille  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé;  diamètre  2J 
à  4  pouces;  2  bouches  d'incendie;  10  tuyaux  de  service  en  fer  galva- 
nisé, diamètre  J  pouce.  Pression:  50  livres.  État  financier:  revenu 
des  consommateurs,  SlOO.  Taux:  prix  fixe,  $10  par  habitation.  Pro- 
priétaire, J.  A.  McLaughlin. 

WARWICK,  comté  d'Arthabaska,  (1,000).  Inauguré  en  1910;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  H  milles;  ensuite  l'eau  est  pompée  dans  les 
conduites  et  le  réservoir;  force  motrice  hydraulique,  15  chevaux. 
Réservoir:  1  ;  95,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  3\  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  6  pouces;  14  bouches  d'incendie;  175 
tuyaux  de  service  en  fer,  diamètre,  1  pouce.  Pression:  95  livres. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  S  1,500;  coût 
du  système  de  distribution,  $15,000;  entretien,  $50  par  an;  intérêts, 
S825;  revenu,  $1,500.     Taux:  prix  fixe,  $6  à  $10  par  habitation. 

WATERLOO,  comté  de  Shefford,  (2,000).  Inauguré  en  1890;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  sources,  distance  J  de 
mille,  est  pompée  dans  le  réservoir  et  dans  les  conduites;  force  motrice 
à  vapeur,  40  chevaux;  pompes  installées  en  double.  Réservoir: 
1;  370,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  3  à  10  pouces;  40  bouches  d'incendie;  300  tuyaux 
de  service.  Pression:  65  livres.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $30,000;  entretien,  $500  par  an;  revenu,  $3,500.  Taux:  prix 
fixe,  -$8  par  habitation;  au  compteur,  20c  par  1,000  gallons.  En 
charge:    T.  Lajoie,  Surintendant. 
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WATERVILLE,  (umi.  .U-  ( Ompimi.  (1,(KK)).  InauKiir/-  m  P>()2;  prrv 
pri('t;iirc,  la  Watrrvillc  Walcr  Works,  Ltd.  ApproviKionncmcnt: 
If. m  iii<»\itiit  (je  sources,  par  (gravitation  ;  distance  1  rnillr;  syst/'inc 
auxiliaire  pour  pomper  de  l'eau  de  la  rivii^re  CoatircKik.  Purification: 
AU  ("liarhon  de  l)ois  et  bricjues.  Réservoir:  1;  12.S,(H)()  ^jallons  de 
(apaiilé.  Distribution:  ^  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer 
ior^é,  (lianirlre  l  cl  (»  pouces;  15  houches  d'incendie;  150  f uvaux  de 
ser\iit',  di.imetre  }  pouce.  Pression:  80  livres.  Consommation: 
»^5,000  v^allons.  État  financier:  coût  du  système  d'ap|)rovisifjnnenient, 
$10,000;  coût  du  systènu-  de  distribution,  $10,000;  n-venu,  $2.200  des 
consonuuateurs  particuliers  et  S500  des  usages  publies.  Taux:  [)rix 
fixe,  $12  par  h  ihitatiMU. 

WEEDON  CENTRE,  comir  de  Wolte,  0,<nH)j.  Tropriélaire,  i\  I-ortin. 
Approvisionnement:  l'eau  i)rovient  de  sources,  par  gravitation; 
distaïuT  \  inilli'.  Distribution:  J  mille  de  conduites  en  fer  forgé, 
diamètre  4  |)ouces;   50  tuyaux  de  service. 

WESTMOUNT,  comté  d'Hocliwlaga,  (18,500).  La  ville  est  approvision- 
née d'e.ui  par  le  s>stèmc  de  la  Montréal  Watcr  »S:  Power  Co.;  voyez 
sous  Montréal. 

WEST  SHEFFORD,  comté  de  Shefford,  (300).  Inauguré  en  1906;  pro- 
priété privée.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources  par 
gravitation;  distance  \\  milles.  Distribution:  2  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  2  à  3  pouces;  60  tuyaux  de  service,  en  fer  galvanisé, 
diamètre  \  pouce.  Pression:  40  livres.  État  financier:  coût  total 
du  système,  $4,000;  entretien,  860  par  an;  revenu,  3550.  Taux: 
prix  fixe,  $7  par  habitation.  Propriétaire:  Louis  Gauthier,  St.  Pie, 
Que. 

WINDSOR,  comté  de  Richmond,  (2,300).  Inauguré  en  1900;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  partie  de  l'eau  nécessaire  provient 
de  sources  par  gravitation,  distance  3J  milles;  partie  pompée  de 
la  rivière  Wattopekah  dans  le  réservoir,  distance  |  de  mille.  Filtre  : 
mécanique,  par  gravitation.  Réservoir:  1;  53  X  62  pieds.  Dis- 
tribution: 3  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  27 
bouches  d'incendie;  400  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  15 
à  60  livres;  40  à  75  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  125,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$30.000;  coût  du  système  de  distribution.  S30.000;  entretien,  $1,000 
par  an;  revenu,  $2,900.  Taux:  prix  fixe,  S6  pour  robinet  de  cuisine; 
$5  pour  salle  de  bains.     En  charge:  M.  Bégin,  Surintendant. 
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YAMACHICHE,  comt^-  de  St.  Maurice,  (1.200).  Inaii^uir^-  en  1889; 
propri^'taircs,  Messieurs  Bellemare  et  Vaillancouri.  Approvisionne- 
ment: l'iaii  (le  la  rivière  Yamachiche,  distance  \  mille,  est  pomf>ée 
dans  une  cuve-réservoir;  force  motrice  à  ^azoline,  10  chevaux.  Ré- 
servoir: 1;  23,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  2\  milles  de 
coiuluites,  en  Ixjis,  en  fer  for^é  et  en  fonte,  diainclre  2  et  4  i)onces; 
14  puits  de  réserve  en  cas  de  feu;  210  tuyaux  de  service.  Pression: 
normale,  10  livres;  25  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du 
système,  $12,000;  entretien,  $300  par  an;  revenu,  $1,600.  Taux: 
prix  fixe,  $8  par  robinet. 

YAMASKA,  comté  d'Yamaska,  (300).  Inautruré  en  1896;  propriété 
de  la  Yamaska  Water  Works.  Approvisionnement:  l'eau  de  la 
rivière  Yamaska  est  pompée  dans  le  réservoir;  force  motrice  à  j^^azoline, 
5  chevaux.  Réservoir:  1;  15  X  20  pieds.  Distribution:  1  mille 
de  conduites  en  bois  et  en  fer,  diamètre  2  pouces;  77  tuyaux  de  service. 
Pression:  17  livres.  Consommation:  10,000  gallons.  État  financier: 
revenu,  S700  par  an.     Taux:  prix  fixe,  $6  à  $10  par  habitation. 
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ALEXANDRIA,  (mntt''  dr  CAru^Auv,  (2.557).  In.iiiK'iir/-  en  1895.  pt.»- 
prirtr  munie  i|).ilr.  Approvisionnement:  l'cm  «le  la  rivi^rr  Drlislr, 
(list.iiuT  J  <lr  inillr,  rst  pomjx'M'  d.uis  un  (  liAti'aii  cj'cau  ou  dirertenu*nt 
dans  les  conduites  prinripali's;  force  motrice  h  vapeur,  maximum  200, 
moyenne  75  chevaux.  Chaudières  et  pompes  install^-es  en  double. 
Réservoir:  chAte.iu  d'eau,  06,()()0  ^(allons  de  capacité*.  Distribution: 
.^  milles  de  conduites  en  fonte;  .^.S  bouches  d'incendie;  216  tuyaux 
de  service  en  ploml)  et  en  fer  ^alvanis^*,  diamètre  ]  de  pr)nce.  Pression: 
normale,  5()  IImcs;  110  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  .SOO, ()()() 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $26, ()()();  entretien, 
$3,771  par  an;  int^Tets,  $1,178;  revenu,  $3,233  des  consommateurs 
particuliers  et  $1,360  des  usages  publics.  Taux:  [)rix  fixe,  $6  par 
habitation;  $3  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  17c  à  30c  par  1,000 
gallons,     l'n  charge:    I).  A.  McDonald,  Contremaître  de  la  ville. 

ALLISTON,  comt6  de  Simcoc,  (1,400).  Inaugura  en  1891;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens, 
dans  un  château  d'eau;  distance  500  pieds;  force  motrice  à  vapeur, 
50  chevaux;  double  installation  de  pompes.  Réservoir:  château 
d'eau,  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  5  milles  de  con- 
duites en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  30  bouches  d'incendie;  85 
tuyaux  de  service,  diamètre  J  à  1  pouce.  Pression:  normale,  60 
livres;  00  ;\  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  125,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  S7,000;  coût 
du  système  de  distribution,  819,341  ;  entretien,  81,300  par  an;  revenu, 
81,600  des  consommateurs  particuliers;  $1,200  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe  et  au  compteur;  prix  au  compteur,  8c  par  1,000 
gallons.     En  charge:    J.  Smalley. 

ALVINSTON,  comté  de  Lambton,  (841).  Inauguré  en  1893;  le  système 
des  pompes  appartient  au  chemin  de  fer  Grand  Trunk:  le  sys- 
tème de  distribution  appartient  à  la  municipalité.  Approvisionne- 
ment: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Sydenham,  directement  dans  les 
conduites  principales;  distance  1,500  pieds;  force  motrice  à  vapeur, 
10  chevaux;  double  installation  de  pompes.  Distribution:  ^  mille 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  3  et  4  pouces;  7  bouches  d'incendie. 
Pression:  40  à  120  livres.  État  financier:  coût  du  système  d'appro- 
visionnement, S800;  coût  du  système  de  distribution,  S900;  entre- 
lien, 8513  par  an.  Système  de  protection  contre  l'incendie  seulement. 
En  charge:   H.  C.  Pray. 
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AMHERSTBURG,  conilc-  d'I^sscx,  (2,547).  Inauguré  en  1891;  propriété 
iminic  ii)alc.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière 
Détroit  dans  une  cuve-réservoir  ou  directement  dans  les  conduites 
principales;  force  motrice  à  vapeur;  chaudières  et  pompes  installées 
en  double;  capacité  de  chaque  pompe  1,125,000  gallons.  Purifica- 
tion: l'eau  est  traitée  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Réservoir:  une 
cuve,  68,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4J  milles  de 
conduites,  diamètre  4  à  10  pouces;  46  bouches  d'incendie;  650  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  ^  et  J  de  pouce.  Pression:  nor- 
male, 30  livres;  90  à  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  500,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $40,000;  entretien, 
$3,200  par  an;  revenu,  $4,500.  Taux:  prix  fixe,  basé  sur  le  nombre 
de  chambres  et  de  personnes  y  demeurant,  $5  et  au-dessus  par  habi- 
tation; $3  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  20c  par  1,000  gallons. 
En  charge:  G.  E.  Pulford,  Greffier 

ARNPRIOR,  comté  de  Renfrew,  (3,200).  Inauguré  en  1901;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière 
Madawaska  dans  un  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales; 
distance  J  de  mille;  force  motrice  à  vapeur  et  électrique,  80  chevaux; 
double  installation  de  pompes.  Filtre:  au  sable.  Réservoir:  châ- 
teau d'eau,  80,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  8  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  70  bouches  d'incendie; 
900  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale,  70  livres;  120 
livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  340,000  gallons.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $34,016;  coût  du  système  de 
distribution,  $59,641;  entretien,  $6,900  par  an;  intérêts,  $2,077; 
revenu,  $7,712  des  consommateurs  particuliers  et  $2,345  des  usages 
publics.  Taux:  prix  fixe,  $4  et  au-dessus  par  habitation,  suivant  le 
nombre  des  chambres;  $5  pour  salle  de  bains.  En  charge:  R.  J. 
Riddell,  Inspecteur. 

AURORA,  comté  d'York,  (2,350).  Inauguré  en  1888;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens 
dans  une  cuve-réservoir;  force  motrice  électrique,  70  chevaux;  double 
installation  de  moteurs  et  de  pompes.  Réservoirs:  2;  50,000  gallons 
de  capacité  chacun.  Distribution:  6J  milles  de  conduites  en  fonte 
et  en  fer  galvanisé,  diamètre  2^  à  6  pouces;  30  bouches  d'incendie; 
420  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  et  f  de  pouce. 
Pression:  normale,  35  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 130,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $35,000; 
entretien,  $1,300  par  an;  revenu,  $2,200.  Taux:  prix  fixe,  $4  pour  le 
premier  robinet;  $4  pour  salle  de  bains.  En  charge:  G.  A.  Petch, 
Ingénieur. 
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AYLMKR,  (omt^-  d'I-.lKMn,  (2,270).  InaiiKnr^  m  1KH6:  propri/-t/-  muni- 
ci|)*iU'.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  puitH  et  de  wiurccs, 
par  vïravitatioii,  disiaïKc  1  milles,  jiis^iu'aiix  jMimiK'H,  d'où  elle  eut 
p()m|)re  dans  un  chAte.iii  d'eau;  force  motrice  ;\  vaiwur,  moyenne  KX), 
maximum  .<()()  chevaux;  doui)lc  installation  de  chaudières  et  pomfKrs. 
Réservoirs:  1;  250. 000  ^jallons  de  capacité  chacun.  Distribution: 
i;  milles  de  conduites  iii  fonte;  49  l)ouches  d'incendie;  475  tuyaux 
(le  s(  r\  i(c  tii  fer.  Pression:  normale,  48  livres;  KK)  livres  en  ciis  de 
feu.  Consommation:  150,000  ^^allons.  État  financier:  coût  total 
du  s>'stème,  S74,000;  entretien,  $2,600  i)ar  an;  revemi,  $.^,24.S  des 
consoumiateurs  particuliers,  S2,400  des  usages  i)ulilics.  Taux:  au 
compttnir,  5c  i\  35c  par  1,000  gallons.  En  charge:  D.  C.  Davis, 
Secrétaire. 

BARRIE,  comté  de  Simcoe,  (7,600).  Inauguré  en  1890;  propriété  muni- 
ci^xile.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens,  au 
centre  de  la  distribution,  jusqu'à  un  chilteau  d'eau;  force  motrice 
i\  vapeur,  40  chevaux;  double  installation  de  chaudières  et  pompes. 
Réservoirs:  2;  193,000  gallons  de  capacité  totale;  1  château  d'eau 
de  153,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  20  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  12  pouces;  107  bouches  d'incendie;  1,500 
tuyau.x  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  1  pouce.  Pression: 
normale,  78  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  220,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $120,000;  entretien, 
$5,487  par  an;  intérêts  et  obligations,  $6,362;  revenu,  $10,023  des 
consommateurs  particuliers;  $3,675  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $3.60  pour  le  premier  robinet;  $4.77  pour  salle  de  bains; 
au  compteur,  17c  à  26c  par  1,000  gallons,  moins  20%  de  rabais.  En 
charge:    J.  A.  Hare,  Surintendant. 

BEAMSVILLE,  comté  de  Lincoln,  (998).  Inauguré  en  1895;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  IJ  milles.  Réservoirs:  2;  600,000  et  3,500,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  2J  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  10  pouces;  30  bouches  d'incendie;  146  tuyaux  de  service, 
diamètre  \  pouce.  Pression:  normale,  80  livres;  40  livres  en  cas  de 
feu.  État  financier:  entretien,  $427  par  an;  revenu,  $957.  Taux: 
prix  fixe,  $5  par  habitation;  $4  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
W.  D.  Fairbrother,  Greffier. 

BEETON,  comté  de  Simcoe,  (700).  Inauguré  en  1894;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par  gravita- 
tion;   distance  1^  milles.     Réservoir:    1;    95,000  gallons  de  capacité. 
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Distribution:  2  niilks  dv  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  12  pouces; 
25  lu>u(  lus  d'incendie;  KSO  tuyaux  de  service  en  fer  ^alvanis/*.  Pres- 
sion: normale,  75  livres;  86  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $14,500;  revenu  par  an,  $1,021  des  consom- 
mateurs particuliers  et  $1,084  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe, 
$4  ix)ur  le  premier  rol)inet  et  $1  pour  chaque  robinet  en  plus. 

BELLEVILLE,  comté  de  Hastint^s,  (11.870).  Inauguré  en  1888;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  baie 
de  Quinte,  jusqu'à  un  château  d'eau  et  aux  conduites  principales; 
distance  1\  milles;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  moyenne  70, 
maximum  110  chevaux;  double  installation  de  pompes  à  vapeur.  Ré- 
servoir: château  d'eau,  365,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  17 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  16  pouces;  230  b(Hiches  d'in- 
cendie; 2,400  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  80 
livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  1,100,000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $222,000;  entretien,  $6,500 
par  an;  intérêts,  $11,000;  revenu,  $23,000  des  consommateurs  par- 
ticuliers; $5,000  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $5  et  au-dessus 
par  habitation;  $7  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  10c  à  30c  par 
1,000  gallons.     En  charge:   J.  W.  Evans,  Ingénieur  municipal. 

BERLIN,  comté  de  Waterloo,  (18,300).  Inauguré  en  1888;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  arté- 
siens dans  un  château  d'eau,  distance  2  milles;  force  motrice  électrique, 
avec  supplément  d'énergie  à  vapeur  et  à  gazoline,  moyenne  75,  maxi- 
mum 470  chevaux.  Réservoir:  château  d'eau,  500,000  gallons  de 
capacité;  réservoir  d'emmagasinage,  1,500,000  gallons  de  capacité. 
Distribution:  36 J  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre 
1  à  16  pouces;  271  bouches  d'incendie;  3,384  tuyaux  de  service  en 
plomb  et  en  fer,  diamètre  ^  à  1  pouce.  Pression:  normale  75  livres; 
115  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  ,  1,039,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $367,559;  entretien,  $16,428  par 
an;  intérêts,  $5,242;  revenu,  $31,300  des  consommateurs  particuliers; 
$5,129  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S4  par  robinet;  au  comp- 
teur, 6c  à  18c  par  1,000  gallons.  En  charge:  H.  Hymmen,  Surin- 
tendant. 

BLYTH,  comté  de  Huron,  (700).  Inauguré  en  1911  ;  propriété  rnunicipale. 
L'eau  de  ce  système  ne  sert  pas  aux  familles  particulières.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  du  ruisseau  Blyth,  directement 
dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur,  moyenne  40, 
maximum  80  chevaux.     Distribution:    1\  milles  de  conduites  en  fer 
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Senice  d'Eau  de  Berlin— Tour  d'eau  surélevée  en  béton  de  500,000  gallons 
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cl  en  AiU'i ,  (liamrtu-  1  poiiccH;  I  <  lioiichrs  d'inrorulu';  16  tuyaux  de 
stTvicc  (pour  priouws).  Pression:  normale  ll.S  livren;  l.U)  livres  en 
cas  (le  feu.  État  financier:  roni  du  système,  $5,0(K);  revi-mi  $H0  dcH 
consominati'iMs  j).ir(i(  uliers  el  $K()  des  us;i^jes  f)ul»Iies  Taux:  [irix 
fixe,  S>  p.»»  s«r\ice.      l'.u  cliaree:    A.  l'Idcr.  f  •riffur. 

BOTHWKLL,  lointr  (N  l<( ut,  (750).  Inau^cur^-  en  1908;  pro[)ri/-t^-  muni- 
i  il)ale.  Approvisionnement:  eau  de  puits  est  pompée  dans  le  r6icrvoir; 
force  motrice  ;\  vapeur,  .SO  elievaux.  Réservoir:  1;  100,000  ^(allons 
de  capacité'.  Distribution:  1  mille  de  (oudiiites  en  fir,  diamètre  4 
et  6  pouces;  1.^  houe  lies  d'incendie.  Pression:  90  livres.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $5,000.  Ce  système  sert  seule- 
ment en  cas  de  Icu.     Iji  (  harge:    M.  Blyth. 

BOWMANVILLE,  comté  de  Durham,  (3,500).  Inauguré  en  1914;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'iau  provient  de  la  source 
Skinners,  jxir  gravitation,  jus(iu'au  réservoir;  distance  8  milles; 
système  de  j^rotection  contre  l'incendie  î\  pompe  électrique,  100 
chevaux.  Distribution:  8  milles  de  conduites  en  fer,  diamètre  4  à 
8  pouces;  55  bouches  d'incendie;  tuyaux  de  service  pas  encore  com- 
plètement installés.  Pression:  normale,  70  livres;  140  livres  en  cas 
de  feu.     En  charge:  J.  Lyle,  Greffier. 

BRACEBRIDGE,  district  de  Muskoka,  (3,000).  Inauguré  en  1895; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  puits 
artésiens,  par  gravitation,  jusqu'au  réservoir;  distance  f  de  mille; 
ensuite  l'eau  est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales; 
force  motrice  électrique  et  hydraulique,  maximum  150,  moyenne  65 
chevaux;  double  installation  de  pompes  et  de  roues  hydrauliques. 
Réservoir:  double  réservoir  de  430,000  gallons  de  capacité.  Distri- 
bution: 4J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  52 
bouches  d'incendie;  530  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre 
I  pouce.  Pression:  normale,  70  livres;  100  à  120  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  64,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $44,162;  entretien,  $2,690  par  an;  revenu,  83,407  des  consom- 
mateurs particuliers;  $1,256  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe, 
$6  et  au-dessus  par  habitation;  $4  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
W.  C.  Simmons. 

BRAMPTON,  comté  de  Peel,  (3,412).  Inauguré  en  1882;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens, 
distance  3f  milles;  en  cas  de  nécessité,  l'eau  peut  être  pompée  d'un 
lac  jusqu'au  réservoir;   force  motrice  électrique,  moyenne  40  chevaux; 
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double  installation  dv  pompes.  Réservoir:  1;  1,440,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  13  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
3  à  12  pouces;  79  bouches  d'incendie;  850  tuyaux  de  service  en  plomb 
et  en  fer  galvanisé,  diamètre  i  pouce.  Pression:  50  à  63  livres. 
Consommation:  240,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $25,000;  coût  du  système  de  distribution, 
$115,000;  entretien,  $3,600  par  an;  intérêts,  $1,200;  revenu,  $8,000 
des  consommateurs  particuliers;  $3,200  des  usages  publics.  Taux: 
au  compteur,  6c  à  30c  par  1,000  gallons.  En  charge:  W.  M.  Tread- 
gold,  Ingénieur  municipal. 

BRANTFORD,  comté  de  Brant,  (24,500).  Inauguré  en  1889;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  par  des  galeries 
collectrices  dans  des  puits,  distance  2  milles;  ensuite  l'eau  est  pompée 
directement  dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur  et 
à  ëVectricité,  350  chevaux;  double  installation  de  pompes.  Distribu- 
tion: 57  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  acier,  diamètre  4  à  20  pouces; 
313  bouches  d'incendie;  6,448  tuyaux  de  service  en  plomb;  diamètre 
^  et  lî  pouces.  Pression:  normale,  85  livres;  125  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  3,153,833  gallons.  État  financier:  coût  total 
du  système,  $630,744;  entretien,  $26,613  par  an;  intérêts  $21,349; 
revenu  par  an,  $57,832  des  consommateurs  particuliers  et  $21,385 
des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $1.50  à  $4  par  habitation;  $5 
pour  salle  de  bains;  au  compteur,  8c  à  20 •8c  par  1,000  gallons.  En 
charge:    F.  W.  Frank,  Gérant. 

BRIDGEBURG,  comté  de  Welland,  (2,110).  Inauguré  en  1903;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière 
Niagara,  dans  un  château  d'eau,  distance  î  de  mille;  force  motrice  à 
gaz,  maximum  70,  moyenne  50  chevaux;  double  installation  de  pom- 
pes et  machinerie.  Réservoir:  1  château  d'eau,  140,000  gallons  de 
capacité.  Distribution  :  7  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé, 
diamètre  2  à  8  pouces;  46  bouches  d'incendie;  520  tuyaux  de  service 
en  plomb.  Pression:  normale  20  à  45  livres;  100  à  180  livres  en  cas 
de  feu.  Consommation:  500,000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $10,000;  coût  de  celui  de  distribution, 
$44,352;  entretien,  $4,378  par  an;  revenu,  $5,890.  Taux:  prix  fixe, 
$4  par  habitation,  $2  pour  salle  de  bains.  En  charge:  R.  A.  Land, 
Commissaire  de  la  distribution  des  eaux. 

BRIGHTON,  comté  de  Northumberiand,  (2,000).  Inauguré  en  1913; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  2  milles.     Réservoir:   1;  2,000,000  de  gallons 
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de  capacité'.  Distribution:  7  milles  d»-  < oiiduitrH  en  aricr,  HIamAtrc 
6  i\  10  poiuvs;  41  1)1)111  lies  (rintrndir;  100  tuyaux  (!<•  M-rvin*  eu  frr 
galvanisé,  diain^lrr  }  de  [Hiucf.  Pression:  85  livrcH.  État  financier: 
coOt  tnt.d  (lu  systt^mc,  $50,000;  revenu,  $2,200  par  an.  Taux:  i)rix 
fixe.  S5  ;\  SIO  par  hai)itation.  l'.n  charge:  R.  McLaren,  Ci>i]nniHH^iirc 
de  l.i  distribution  des  eaux. 

BROCKVILLE,  (omtr  de  Lccds.  (10,100).  Inauguré  en  1882;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  Teau  est  pompée  du  St.  Laurent, 
directement  dans  les  conduites  princii)ales;  force  motrice  ;\  vapeur 
et  ;\  électricité,  100  chevaux.  Distribution:  20 J  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  i\  24  pouces;  \.U  bouches  d  incendie;  2,494 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  gahanisé.  Pression:  normale, 
65  livres;  100  lixres  en  cas  de  feu.  Consommation:  2,C)H2,750  gallons. 
État  financier:  coOt  total  du  système,  $280,704;  entretien,  $14,840 
par  an;  revenu,  $24,100  des  consommateurs  particuliers  et  $13,667 
des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $3.80  et  au-des.sus  par  habita- 
tion; $3.80  pour  salle  de  bains.  En  charge:  Robert  Pickcn,  Su- 
rintendant. 

BURKS  FALLS,  district  de  Parry  Sound.  (1,015).  Inauguré  en  1905; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  Lac 
Reazen,  par  gravitation;  distance  3  milles.  Purification:  on  y 
installe  un  filtre.  Distribution:  5}  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  6  et  8  pouces;  25  bouches  d'incendie;  160  tuyaux  de  service. 
Pression:  normale,  60  livres;  125  Hvtcs  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 30,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système,  S34,000; 
entretien,  $300  par  an;  revenu,  $1,325  des  consommateurs  particuliers 
et  $350  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $6.50  et  au-dessus  par 
habitation,  basé  sur  le  nombre  des  chambres;  $4.50  pour  salle  de 
bains.     En  charge:    F.  Johnson. 

BURLINGTON,  comté  de  Halton,  (2,074).  Inauguré  en  1910;  pro- 
priété municipale.  Approvisiomiement  :  l'eau  est  pompée  du  lac 
Ontario,  à  travers  du  sable  et  du  gravier,  jusqu'à  un  château  d'eau; 
force  motrice  électrique,  50  chevaux.  Double  installation  de  pompes. 
Réservoir:  château  d'eau,  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution: 
9J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  70  bouches 
d'incendie;  413  tuyaux  de  ser\'ice  en  plomb.  Pression:  normale, 
48  livTcs;  140  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  240,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'appro\^sionnement,  S7,000;  coût  de 
celui  de  distribution,  $52,000;  revenu,  $4,500  par  an.  Taux:  au  comp- 
teur, 10c  à  33c  par  1,000  gallons;  minimum,  $7.80  par  habitation. 
En  charge:    P.  Dawson,  Secrétaire-Trésorier. 


80  COMMISSION   DE   LA  CONSERVATION 

CALEDONIA,  conilé  de  llaldiniaïui,  (l.OOOj.  Inaiii^nirr  en  1S70;  appar- 
tient au  chemin  de  fer  Grand  Trunk.  Approvisionnement:  l'eau 
est  pomp6e  de  hi  rivière  Grand,  dans  le  réservoir;  distance  i  mille; 
force  motrice  à  vapeur,  32  chevaux;  double  installation  de  machinerie. 
Réservoir:  1;  25, ()()()  j^^allons  de  capacité.  Distribution:  i  mille 
de  conduites  en  fonte,  dianièlre  4  pouces;  7  bouches  d'incendie; 
25  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  60  livres;  80  livres  en  cas 
de  feu.  État  financier:  entretien,  SI, 600  par  an;  revenu,  S225  des 
consommateurs  particuliers;  S25  des  usages  publics.  Taux:  prix 
fixe,  $10  par  habitation.     Fin  charge:   A.  W.  Davis. 

CAMPBELLFORD,  comté  de  Northumbcrland,  (3,000).  Inauguré  en 
1890;  i)ropriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée 
de  la  rivière  Trent,  directement  dans  les  conduites  principales;  force 
motrice  électrique,  maximum  125,  moyenne  50  chevaux;  deux  dis- 
tinctes unités  de  pompes.  Distribution:  3|  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  36  bouches  d'incendie;  225  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé,  diamètre  f  de  pouce.  Pression:  normale, 
80  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $5,000;  cotlt  de  celui  de  distribution,  $25,800; 
entretien,  $1,303  par  an;  revenu,  $1,650.  Taux:  prix  fixe,  $5  par 
habitation,  y  compris  la  salle  de  bains.  On  ne  se  sert  pas  de  cette 
eau  pour  boire.     En  charge:   E.  E.  Plummer, 

CARDINAL,  comté  de  Grenville,  (1,200).  Inauguré  en  1894;  propriétaire, 
la  Canada  Starch  Co.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent, 
distance  900  pieds,  est  pompée  dans  une  cuve-réservoir,  ou  directement 
dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur  et  hydraulique, 
maximum  60,  moyenne  30  chevaux;  double  installation  de  pompes. 
Filtre:  à  pression.  Réservoir:  1  ;  100,000  gallons  de  capacité.  Distribu- 
tion: 3  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  1  à  6  pouces;  9  bouches 
d'incendie;  230  tuyaux  de  service  en  fer  forgé.  Pression:  normale,  40 
livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  revenu,  $1,268  des 
consommateurs  particuliers;  $672  des  usages  publics.  Taux:  prix 
fixe,  $5  pour  le  premier  robinet;  $2  pour  chaque  robinet  en  plus. 

CARLETON  PLACE,  comté  de  Lanark,  (4,000).  Inauguré  en  1915; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la 
rivière  Mississippi,  dans  une  cuve-réservoir  en  acier;  distance  J  mille; 
force  motrice  électrique,  35  chevaux.  Purification:  on  a  projeté  des 
filtres  à  pression.  Réservoir:  cuve-réservoir  en  acier,  108,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  3J  milles  de  conduites  en  acier,  diamètre 
6  à  12  pouces;    58  bouches  d'incendie;    200  tuyaux  de  service  en  fer 
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H.il\  aiMM-,  (lianu'^Ur  ^  de  poiHr  I  .'iiisi.ill.itioij  des  tuyaux  de*  ficrvice 
n'est  paH  criron»  rompl/M^r.  Pression:  norinalf,  44  livrc^n;  91  livreii 
tu  (  .is  (Ir  l(  Il  fttat  financier:  coftt  du  HyBt^mc  d'approviHirmncnicnt, 
S17, ()()();  (ofK  du  Hystî^nu-  i\r  «listrihution,  $47, .^00.  Kn  charge:  H. 
G.   Mi(  lui,   In^j<'ni('ur  municipal. 

CHATHAM,  toiiitr  (!»•  Kent.  iM.nV)).  In.ui^cun-  ni  1H91;  propri^'-t^: 
nunu(  ipalr.  Approvisionnement:  l'eau  fst  |)<)ni|)/*<*  de  la  rivière 
riiainrs,  dans  un  cliAtcau  d'eau;  distance  J  de  mille;  force  motrice 
ù  vaiH'iit.  maxinuini  150,  moyenne  100  chevaux;  double  installation 
de  chaudières.  Purification:  un  bassin  de  s^'dimentation  et  un  filtre 
m^rani(|ue.  Réservoirs:  bassin  de  s^'dimentation,  8,000,000  et  un 
chiileau  d'eau,  1  *)(),(){)()  gallons  de  capacité'.  Distribution:  35  milles 
de  conduites  en  fonte  et  en  fer  for^^',  diamètre  J  à  12  pouces;  203 
bouches  d'incendie;  2,550  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre 
î  de  pouce.  Pression:  normale,  40  livres;  110  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  <)46,428  gallons.  État  financier:  coût  total  du 
système,  $225,000;  entretien,  $12,035  par  an;  intérêts  et  obligations, 
$10,121;  revenu,  $23,363  des  consommateurs  particuliers  et  $6,811 
des  usages  publics.  Taux:  au  compteur,  7c  à  17 Je  par  1,000  gallons. 
En  charge:    F.  P.  Adams,  Ingénieur  municipal. 

CHESLEY,  comté  de  Bruce,  (1,200).  Inauguré  en  1909;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens  dans 
un  château  d'eau,  distance  |  de  mille;  force  motrice,  moteurs  à  gaz 
et  à  pétrole,  maximum  120,  moyenne  65  chevaux;  double  installation 
de  machines.  Réservoir:  1;  30  X  30  pieds.  Distribution:  4J 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  40  bouches 
d'incendie;  300  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  nor- 
male, 70  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  200,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$10,000;  coût  du  système  de  distribution,  $38,000;  entretien,  $1,300 
par  an;  intérêts,  $1,887;  revenu,  SI, 862  des  consommateurs  parti- 
culiers; $850  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $4  pour  le  premier 
robinet.     En  charge:   R.  T.  Kidd,  Ingénieur  municipal. 

CLINTON,  comté  de  Huron,  (2,300).  Inauguré  en  1909;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  profonds 
puits  dans  un  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales;  force 
motrice,  électricité,  avec  un  système  auxiliaire  de  moteurs  à  gazoline; 
10  à  80  chevaux.  Réservoirs:  1;  75,000  gallons  et  un  château  d'eau 
de  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  6  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;   56  bouches  d'incendie;   435  tuyaux 
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de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  }  de  pouce.  Pression:  normale, 
60  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  50,000  gallons. 
État  financier:  coflt  total  du  système,  $62,000;  entretien,  $1,250  par 
an;  rcvriui,  $3,000  des  consommateurs  particuliers;  $300  des  usages 
publics.  Taux:  prix  fixe,  $5.50  par  habitation;  au  compteur,  24c 
par  1,000  gallons.     En  charge:  H.  B.  Chant,  Surintendant. 

COBALT,  district  de  Nipissing,  (5,500).  Inauguré  en  1910;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  lac  Sasagi- 
naga,  dans  un  château  d'eau;  distance  J  de  mille;  force  motrice, 
élcrtricité,  moyenne  60  chevaux;  double  installation  de  pompes. 
Réservoir:  un  château  d'eau,  184,000  gallons  de  capacité.  Distri- 
bution: 4  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  46 
bouches  d'incendie;  750  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression: 
70  livres.  Consommation:  700,000  gallons.  État  financier:  coût 
du  système  d'approvisionnement,  $15,000;  coût  du  système  de  dis- 
tribution, $60,000;  entretien,  $8,000  par  an;  intérêts,  $4,140;  revenu, 
S  14,000  des  consommateurs  particuliers  et  $500  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe,  $9  par  habitation;  au  compteur,  15c  à  30c  par  1,000 
gallons.     En  charge:   R.  L.  O'Gorman,  Secrétaire-Trésorier. 

COBOURG,  comté  de  Northumberland,  (5,000).  Inauguré  en  1889; 
propriétaire,  la  Cobourg  Utilities  Corporation,  Ltd.  Approvisionne- 
ment: l'eau  est  pompée  du  lac  Ontario  directement  dans  les  conduites 
principales;  distance  1§  milles;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité, 
50  à  125  chevaux;  double  installation  des  appareils  à  pomper.  Puri- 
fication: filtres  à  pression.  Distribution:  12  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  12  pouces;  87  bouches  d'incendie;  940  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  79  livres;  110  livres 
en  cas  de  feu.  Consommation:  800,000  gallons.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  sS95,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $146,000;  entretien,  $8,200  par  an;  revenu,  $16,000 
des  consommateurs  particuliers  et  $3,155  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $5  et  au-dessus  par  habitation;  $6.50  pour  salle  de  bains; 
au  compteur,  10c  à  25c  par  1,000  gallons. 

COCHRANE,  district  de  Timiskaming,  (2,500).  Inauguré  en  1912; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de 
sources,  dans  une  cuve-réservoir  et  dans  les  conduites  principales; 
distance  J  mille;  force  motrice,  à  électricité.  Réservoir:  cuve  de 
80,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4i  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  45  bouches  d'incendie;  160  tuyaux  de 
service.     Pression:  normale,  50  livres;   100  livres  en  cas  de  feu.     Con- 
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sommution:  2(H), ()()()  ^.liions.  État  financier:  coût  du  iiyfitèfne 
d'approvisiomicmt'nt,  $4,()()();  it)ùl  du  système  de  dintrihution  et 
égoutH,  $1()(). ()()();  ciilrt-tit-n,  S.^,(M)0  par  an;  revenu,  $.?,(KM).  Taux: 
prix  tixr,  iiioyrnnc  $15  par  hahilalion.  Kn  charge:  V.  Grafï,  Surin- 
tendant . 

COLDWATER,  toiMii-  dr  Siiiuoi*,  (009;.  Vri>\)n(-U'  muniripalc.  Appro- 
visionnement: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance 
li  niilli's.  Distribution:  conduites  en  fer;  24  1k)uc1k's  rl'incendie; 
05  bouches  d'incendie  ni  fer  galvanisa*.  Pression:  (A)  livres.  État 
financier:  coOt  du  système,  $23,000;  revenu,  $599  i)ar  an.  Taux: 
prix  tîxe. 

COLLINGWOOD,  coinlc  de  Sinuoc,  (7,800).  Inau^juré  en  1889;  pro- 
pri^'té  nuinicipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la 
Baie  Géorgienne,  directement  dans  les  conduites  principales;  distance 
IJ  milles;  force  motrice  à  vapeur,  moyenne  50,  maximum  150  chevaux. 
Distribution:  21  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces; 
91  bouches  d'incendie;  1,755  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé. 
Pression:  normale,  45  livres;  125  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 700,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvi- 
sionnement, $12,500;  coût  du  système  de  distribution,  $62,500; 
entretien,  $12,000  par  an;  revenu,  $11,159  des  consommateurs  par- 
ticuliers; $4,100  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe  basé  sur  le  nom- 
bre de  chambres.     En  charge:   E.  J.  Stapleton,  Surintendant. 

CORNWALL,  comté  de  Stormont,  (7,500).  Inauguré  en  1887;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  St.  Laurent 
dans  un  château  d'eau,  distance  J  de  mille;  force  motrice  à  vapeur 
et  hydraulique,  125  chevaux.  Réservoir:  château  d'eau,  235,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  23  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  2  à  14  pouces;  103  bouches  d'incendie;  1,700  tuyaux  de 
sennce  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  de  pouce.  Pression:  normale, 
73  li\Tes;  110  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  1,500,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $30,000;  coût 
du  système  de  distribution,  $150,000;  entretien,  $5,000  par  an;  revenu, 
$18,000.  Taux:  prix  fixe,  $6  pour  le  premier  robinet;  $6.50  pour 
salle  de  bains;  au  compteur,  25c  par  1,000  gallons.  En  charge:  C.  A. 
Lount,  Surintendant. 

CREEMORE,  comté  de  Simcoe,  (620).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  pro\-ient  de  sources,  par 
gravitation,  distance  2  milles.     Réservoir:    1;    20  X  30  pieds.     Dis- 
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tribution:    3  milles  de  conduites  en  fer,  en  bois  et  en  tuile;    diamètre 

4  à  8  pouces;  15  bouches  d'incendie;  1  H)  tuyaux  de  service,  diamètre 
J  pouce.  Pression:  normale,  87  à  110  livres;  90  livres  en  cas  de  feu. 
État  financier:  coût  total  du  système,  S23,000;  entretien,  $100  par 
an;  revenu,  $800.  Taux:  prix  fixe,  $2  à  $5  [)ar  habitation.  En 
charge:    Wm.  Youn^,   Inspecteur. 

DEPOT  HARBOUR,  district  de  Parry  Sound,  (900).  Inauguré  en  1898; 
propriétaire,  la  Cie.  du  Chemin  de  fer  Grand  Trunk.  Approvisionne- 
ment: l'eau  est  pompée  de  la  baie  Géorgienne  dans  des  cuves-réser- 
voirs; distance,  1,200  pieds;  force  motrice  à  vapeur,  moyenne  12, 
maximum  85  chevaux.  Réservoirs:  2  cuves,  20  X  30  et  24  X  18 
pieds.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé, 
diamètre  1  à  10  pouces;  11  bouches  d'incendie;  115  tuyaux  de  service. 
Pression:  normale,  30  livres;  65  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
100,000  gallons.     Taux:   pas  de  charges. 

DESERONTO,  comté  de  Hastings,  (3,000).  Inauguré  en  1897;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  baie  de 
Quinte,  dans  un  château  d'eau,  distance  \  de  mille;  force  motrice  à 
électricité  et  à  vapeur,  moyenne  95  chevaux;  double  installation  de 
pompes.     Réservoir:     château    d'eau,    72,000   gallons.     Distribution: 

5  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  60  bouches 
d'incendie;  250  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  80 
livres.  Consommation:  60,000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $10,000;  coût  du  système  de  distri- 
bution, $40,000;  entretien,  $3,000  par  an;  revenu,  $2,000.  Taux: 
prix  fixe,  $5  par  robinet.  En  charge:  H.  R.  Bedford,  Secrétaire- 
Trésorier. 

DRESDEN,  comté  de  Kent.  Inauguré  en  1912;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Sydenham,  directe- 
ment dans  les  conduites  principales;  distance  600  pieds;  force  motrice 
à  vapeur;  double  installation  de  pompes,  chaudières  et  tuyaux  d'as- 
piration. Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4 
à  8  pouces;  36  bouches  d'incendie.  Pression:  120  livres.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $5,247;  coût  du 
système  de  distribution,  $11,370;  entretien,  $583  par  an;  intérêts, 
$708.  On  se  sert  de  cette  eau  seulement  en  cas  de  feu  et  pour  arroser 
les  rues.     En  charge:    G.  Eherlee,  Surintendant. 

DUNDAS,  comté  de  Wentworth,  (4,860).  Inauguré  en  1884;  propriété 
municipale.     Approvisionnement:     l'eau    provient    de    sources,    par 
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graviiaiioii;  (list.iiHc  2\  inillrs.  Réservoir:  1;  1 ,000,000  de  (callofiA 
de  capacité'.  Piirificution:  lihrc  houh  |>r(*î>si<)n.  Distribution:  ^>  millet 
de  ('<Mi(liiii(  .  (Il  l«»nl('  v{  m  l)(»is,  «li.iiiu^tre  4  A  12  |m)U(  rs;  \i)*>  Uitirhes 
d'iiicendir;  425  tuyaux  de  service  en  ploinl»  et  en  fer  t^alvanin/*.  Prêt- 
sion:  75  livres.  État  financier:  coOt  total  du  système,  $88,232; 
endctit'ii,  Sl,.^)!)  p.ii  an;  intrrêts,  $1,839;  revenu,  $3,864  clés  con- 
sonmiatturs  particuliers  <'t  $1,640  des  usii^es  public».  Taux:  [)rix 
fixe,  $()  .\  $S  par  lial)itati<)n;  au  compteur,  lOc  à  25c  par  1,(X)()  ^calions. 
En  charjje:   J.  Wri^lit,  Surintendant. 

DUNNVILLE,  comt<r'  «le  Ilaldimand,  (2,000).  Inau^ur^''  en  1891;  pro- 
priété nuniieipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pomp^*e  de  la 
ri\ière  (jr.uul  dans  un  résersoir,  ou  directement  dans  les  conduites 
principales;  inac  hines  i\  j^az  a\'ec  sNstème  auxiliaire  à  vapeur;  moyenne 
55,  maximum  125  chevaux.  Purification:  filtre  mécanique.  Réser- 
servoir:  cuve-réservoir  surélevée,  100,000  gallons  de  capacité.  Dis- 
tribution: ()  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre 
1  \  à  S  pouces;  52  bouches  d'incendie;  600  tuyaux  de  service  en  plomb 
el  en  fer.  Pression:  normale,  40  livres;  85  livres  en  cas  de  feu.  Con- 
sommation: 400,000  gallons  dont  une  grande  partie  est  fournie  aux 
chemins  de  fer  et  à  ditïérentes  maisons  industrielles.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $64,103;  entretien,  $4,000  par  an;  intérêts  et 
obligations,  $2,071;  revenu,  $5,000  des  consommateurs  particuliers 
et  $4,232  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $6.25  pour  le  premier 
robinet;  $3.12  pour  salle  de  bains.  En  charge:  VV.  R.  Mcindoe, 
Surintendant. 

DURHAM,  comté  de  Grey,  (1,500).  Inauguré  en  1906.  Approvisionne- 
ment: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation;  distance  1  mille. 
Distribution:  3  milles  de  conduites  en  bois  et  en  fer,  diamètre  jus- 
qu'à 6  pouces;  150  tuyaux  de  service.  État  financier:  coût  total  du 
système,  $9,000;  revenu,  $1,500  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $5  à  $20  par 
habitation.     Propriétaire:    H.  J.  Snell. 

ELMIRA,  comté  de  Waterloo,  (1,500).  Inauguré  en  1907;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  dans  un 
château  d'eau;  distance  \  mille;  force  motrice  à  électricité,  6  chevaux; 
moteurs  à  pétrole  pourvus  pour  cas  de  nécessité.  Réservoir  :  1  ; 
62,000  gallons  de  capacité.  Distribution  :  3  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  8  pouces;  40  bouches  d'incendie;  250  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  diamètre  J  à  1  pouce.  Pression:  normale,  45  livres: 
100  à  125  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  40,000  gallons.  État 
financier:    coût  du  système  d'approvisionnement,   $4,000;    coût  du 
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système  ck-  distribution,  $31,000;  entretien,  $1,052  par  an;  intérêts 
et  obligations,  $2,027;  revenu,  SI, 687  des  consommateurs  particuliers 
et  $1,660  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $5  pour  le  premier 
robinet  et  $1  pour  chaque  robinet  en  plus;  il  y  a  aussi  un  tarif  au 
compteur.     En  charge:   A.  L.  Ratz,  Surintendant. 

ESSEX,  conitr  d'Fsscx,  (1,380).  Inauguré  en  1890;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens  dans  un 
réservoir  et  dans  un  château  d'eau;  force  motrice  à  vapeur  et  ma- 
chine à  gaz,  25  chevaux;  double  installation  de  pompes.  Réservoir: 
1;  175,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  40  bouches  d'incendie;  350  tuyaux 
de  service  en  plomb,  diamètre,  1  pouce.  Pression:  normale,  25  livres; 
85  h  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  65,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $34,000;  entretien,  $2,500  par  an  ; 
revenu,  $3,100.  Taux:  prix  fixe,  $7  à  $8  par  habitation.  En  charge: 
A.  Perry. 

EXETER,  comté  de  Huron,  (1,700).  Inauguré  en  1911;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Au  Sable 
dans  une  cuve-réservoir;  distance  f  de  mille;  force  motrice  hydrauli- 
que et  moteurs  à  gazoline,  moyenne  50  chevaux.  Réservoir:  1; 
40,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  IJ  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  30  bouches  d'incendie;  16  tuyaux  de 
service,  diamètre  ^  à  2  pouces.  Pression:  50  à  100  livres.  Consom- 
mation: 37,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$28,600;  entretien,  $250  par  an;  revenu,  $1,533.  Taux:  prix  fixe. 
On  ne  se  sert  pas  de  cette  eau  pour  boire. 

FERGUS,  comté  de  Wellington,  (500).  Inauguré  en  1913;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  Teau  est  pompée  de  puits  artésiens 
dans  une  tour  d'eau,  distance  \  de  mille;  force  motrice  à  gaz,  maximum 
40,  moyenne  35  chevaux.  Réservoirs  :  1  ;  94,000  gallons  de  capacité 
et  1  château  d'eau,  48,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4| 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  6  et  8  pouces;  34  bouches  d'in- 
cendie; 110  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale, 
65  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  40,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $10,100;  coût 
du  système  de  distribution,  827,900;  entretien,  $800  par  an;  intérêts, 
$1,750.  Taux:  prix  fixe,  $5  pour  le  premier  robinet.  En  charge: 
H.  Black,  Surintendant. 

FORD,  comté  d'Essex,  (voyez  sous  Walkerville) . 
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FORT  ERIK,  ((Miiir  (Ir  W'flliiu'.t.Mi.  (l.no).  ln.iu^MirA  m  TMO,  pro- 
priL't6  miiiiiripalf.  Approvisionnement:  Vvnu  «st  poinj)/»*  de  la  ri- 
vière NiajsMra  juH<iii';\  un  chAteau  d'eau,  dintanee  IJ  millett;  force 
motrice  ;\  k.iz;  moyeime  30  chevaux;  double  installation  de  [K>mpcfl 
(  t  in.u  Iiiiu  I  if.  Réservoir:  1  (  liAteau  d'eau,  130, (KM)  t^allons  de  capa- 
cité. Distribution:  10  milles  de  conduites  en  fonte,  diam(!*trc  4  à 
10  pouces;  tS4  boni  lies  d'incendie;  405  tuyaux  de  service  en  fer  ^cal- 
vanisé,  dianu^lie  ]  <le  jjonic.  Pression:  norm.ile,  65  livres;  120  livres 
en  cas  de  feu.  Consommation:  55,000  ^jallons.  État  financier: 
coût  total  (In  système,  $(>  1,000;  cnlretien,  SI, 200  par  an;  revenu, 
$1,100.  Taux:  prix  fixe,  moyenne  $7  par  habitation.  lùi  charj^e: 
Le  GrelVuT  nmnicipal. 

FORT  FRANCES,  district  i\c  Rainv  River,  (1,800).  Inau^airé  en  1908; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la 
rivière  Rainy  dans  une  cuve-réservoir,  ou  directement  dans  les  con- 
duites principales,  distance  IJ  milles;  force  motrice  à  électricité, 
avec  moteur  à  ^azolinc,  moyenne  25,  maxinuini  70  chevaux.  Puri- 
fication: l'eau  subit  un  traitement  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Ré- 
servoir: 1;  100,000  p:allons  de  capacité.  Distribution:  5^  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  6  î\  10  pouces;  42  bouches  d'incendie; 
vS25  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale,  60  livres;  100 
livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  150,000  gallons.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $92,349;  entretien,  $3,500  par  an;  revenu, 
$6,500  des  consommateurs  particuliers  et  $1,470  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe,  $12  par  habitation.  En  charge:  C.  E.  Parry,  In- 
génieur municipal. 

FORT  WILLIAM,  district  de  Thunder  Bay,  (25,000).  Inauguré  en  1908; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  Loch 
Lomond,  par  gravitation,  distance  7  milles.  Réservoirs:  le  Loch 
Lomond,  superficie  9  milles  carrés;  1  réservoir  en  béton,  800,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  50§  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  18  pouces;  351  bouches  d'incendie;  5,052  tuyaux  de 
service  en  plomb,  diamètre  J  à  1  pouce,  et  en  fonte,  diamètre  4  à  8 
pouces.  Pression:  110  à  125  livres.  Consommation:  3,250,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$900,000;  coût  du  système  de  distribution,  $325,000;  entretien, 
$39,000  par  an;  intérêts,  $52,800;  revenu,  $58,692  des  consommateurs 
particuliers  et  816,400  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  38  à  $14 
par  habitation;  $6  à  $10  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  5c  à  14c 
par  1,000  gallons.  En  charge:  Ray  R.  Knight,  Ingénieur  municipal 
et  des  services  d'eau. 
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GALT,  comte''  de  W.ihrloo.  (10.400).  Inauguré  en  1891;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  jxjmpée  de  sources  dans  un 
réservoir  ou  directement  dans  les  conduites  principales,  distance  J 
de  mille;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  moyenne  100,  maxi- 
mum 250  chevaux;  double  installation  de  i)ompes  et  chaudières. 
Réservoir:  1;  180,000  j^allons  de  capacité.  Distribution:  25 J  milles 
de  conduites  en  fonte  et  en  acier,  diamètre  4  à  18  pouces;  200  bou- 
ches d'incendie;  2,600  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb. 
Pression:  nonuale,  100  livres;  juscju'à  130  livres  en  cas  de  feu.  Con- 
sommation: 1,000,000  de  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'apj)r(3visionnement,  $40,000;  coût  du  système  de  distribution, 
S2.S(),0()0;  entretien,  vS8,000  par  an;  intérêts  et  fonds  d'amortissement, 
$13,000;  re\enu,  SI 8,000  des  consommateurs  particuliers  et  $8,000 
des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S3.75  et  au-dessus  par  habita- 
tion; au  compteur,  11  •  2c  à  28 -Se  par  1,000  gallons.  En  charge: 
S.  Bartleman,  Surintendant. 

GANANOQUE,  comté  de  Leeds,  (2,800).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  St.  Laurent 
dans  un  château  d'eau;  distance  4,000  pieds;  force  motrice  à  vapeur, 
moyenne  35,  maximum  50  chevaux.  Réservoir:  château  d'eau, 
156,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  5^  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  72  bouches  d'incendie;  521  tuyaux  de 
service  en  plomb.  Pression:  normale,  501ivTes;  115  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  179,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du 
système,  $1 10,000;  entretien,  $3,320  par  an;  intérêts,  8247;  revenu, 
$5,200  des  consommateurs  particuliers  et  $1,200  des  usages  publics. 
Taux:  au  compteur,  32c  à  40c  par  1,000  gallons;  minimum,  $1.66 
par  trimestre.     En  charge:  N.  R.  Gardner,  Surintendant. 

GEORGETOWN,  comté  de  Halton,  (1,629).  Inauguré  en  1892;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources, 
par  gravitation;  distance  3  milles.  Réservoir:  1;  400,000  gallons. 
Distribution:  7j  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces; 
40  bouches  d'incendie;  275  tuyaux  de  ser\^ice  en  fer  galvanisé,  diamètre 
^  à  2  pouces.  Pression:  72  à  118  livres.  Consommation:  76,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  843,300;  entretien, 
$250  par  an;  revenu,  $3,031.  Taux:  prix  fixe,  85  plus  $4  pour  la 
salle  de  bains.     En  charge:   A.  McDonald. 

GODERICH,  comté  de  Huron.  (5,000).  Inauguré  en  1888;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Huron,  à  travers  un 
bassin  de  sédimentation,  est  pompée  directement  dans  les  conduites 
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]ji nu  ip.iU-s  ou  (l.iiis  iiii  (liâtc.iu  d'ciu,  (iiht.incc  )  inillr;  forr^  motrice 
i\  vapriir,  m.iximiiin  175,  inovfiuu*  100  (  ln-v.iiix;  (  hauilirns  «t  imhiiim'h 
installiVs  vi\  doiiMc.  Réservoir:  <  liAtcaii  d'eau.  125.000  ^allonn  de 
capaiiti'';  hassin  de  s^^'dJiniMitatioii,  .<0(),(MM)  ^{alloiiH  de  capacité.  Dis- 
tribution: I  1  l  inilli-^  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forK^*,  diam^î-tre 
2  .\  10  pouivs;  <)\  l)ou(iu's  d'iiu  (lïdie;  1,200  tuyaux  de  wrvire  en 
ploiul).  diamètre  }  pouce.  Pression:  normale,  50  livres;  HO  S  170 
li\res  en  cas  de  feu.  Consommation:  500,000  ^(allons.  État  finan- 
cier: coût  total  du  système,  $.S4,0<^2;  entrelien,  S5,(K)0  par  an;  in- 
t^rC'ls,  $5,000;  revenu,  $8,842  des  consommateurs  particuliers  et 
$4,242  des  usa^jes  |)ul)lics.  Taux:  |)rix  fixe.  S5  par  habitation  et  S6 
pour  la  salle  (le  l).iiiis       In  charge:    j.  R.  KclU',  Surintendant. 

GORE  BAY,  district  de  M.niitoiiliii.  (702).  Inauguré  en  1901;  propriété 
de  J.  l'islier.  Approvisionnement:  l'e.iu  provient  de  w>urces,  par 
gravitation,  distance  '  mille.  Réservoirs:  3;  capacité  totale,  5,000 
gallons.  Distribution:  2  milles  de  conduites  en  fer  galvanisé,  dia- 
mètre \\  pouces;  105  tuyaux  de  service.  État  financier:  coût  total 
du  système,  S5,00();  entretien,  $300  par  an;  revenu,  $1,000.  Taux: 
$7.80  et  au-dessus  par  habitation. 

GRAVENHURST,  districL  de  Muskoka,  (2.000).  Inauguré  en  1909; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Gull  est 
pompée  directement  dans  les  conduites  principales  ou  dans  le  réservoir, 
distance  350  pieds;  force  motrice  électrique,  maximum  65,  moyenne 
30  chevaux.  Double  installation  de  pompes.  Réservoir:  cuve, 
100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en 
fonte  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  i  à  10  pouces;  37  bouches  d'incendie; 
200  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  i  à  1^  pouce.  Pres- 
sion: normale,  75  livres;  140  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
60,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionne- 
ment, 88,000;  coût  du  système  de  distribution,  812,000;  entretien, 
82,495  par  an;  intérêts,  81,350;  revenu,  82,687.  Taux:  prix  fixe, 
86  par  habitation.     En  charge:   \V.  H.  Butterworth,  Grettier. 

GRIMSBY,  comté  de  Lincoln,  (2,000).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Ontario  est  pompée 
directement  dans  les  conduites  principales  et  dans  les  réservoirs, 
distance  200  verges;  force  motrice  électrique,  moyenne  50  chevaux; 
le  système  de  pompes  est  installé  en  double.  Purification:  bassin  de 
sédimentation.  Réservoir:  1;  175,000  gallons  de  capacité.  Dis- 
tribution: 35  milles  de  conduites,  diamètre  4  à  8  pouces;  45  bouches 
d'incendie;    1,000  tuyaux  de  service.     Pression:  normale,  120  livres; 
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150  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  240,000  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d';i|)|)r()\  isioiinement,  $25,0(X);  coût  du 
système  de  distribution,  $30,000;  entretien,  $3,000  par  an;  revenu, 
$5,000  des  consommât (  Il r>  i)articuliers;  $1,000  des  usaj>es  pul)lics. 
Taux:  prix  fixe,  $5  par  habitation.  En  charge:  C.  H.  Bromley, 
Surintendant. 

GUELPH,  conilé  de  Wellington,  (16,319).  Inau^airé  en  1879;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  pro\ient  d'une  source,  par 
gravitation,  jusc^u'ii  un  réserNoir;  distance  4  milles;  ensuite  l'eau  est 
pompée  dans  un  cliateau  d'eau  et  dans  les  conduites  principales; 
force  motrice  à  vapeur,  90  à  120  chevaux;  double  installation  de  pom- 
pes et  chaudières.  Réservoirs:  chûleau  d'eau,  30  X  100  pieds, 
440.000  t]:allons,  et  2  réserv(Mrs,  500,000  gallons  de  capacité  chacun. 
Distribution:  34J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  14  pouces; 
186  bouches  d'incendie;  4,100  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et 
en  plomb.  Pression:  normale,  65  à  120  livres;  120  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  1,900,000  gallons.  État  financier:  coût  total 
du  système,  $383,329;  entretien,  $14,629  par  an;  intérêts  et  fonds 
d'amortissement,  $20,871;  revenu,  $30,034  des  consommateurs  par- 
ticuliers. $8,000  des  usages  publics.  Taux:  au  compteur,  8c  à  10c 
par  1,000  gallons;  prix  fixe,  45c  par  chaml)re  et  $4.20  en  plus  pour 
salle  de  bains.     En  charge:  A.  H.  Poster,  Gérant. 

HAILEYBURY,  district  de  Nipissing,  (4,000).  Inauguré  en  1909;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Timiskaming 
est  pompée  dans  les  conduites  principales,  distance  3,800  pieds;  force 
motrice  électrique,  moyenne  133,  maximum  150  chevaux;  les  pompes 
sont  installées  en  double.  Réservoir:  1;  215,000  gallons  de  capacité. 
Purification:  filtres  mécaniques  "Bell".  Distribution:  7  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  82  bouches  d'incendie; 
550  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  i  à  1  pouce.  Pres- 
sion: normale,  70  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
275,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionne- 
ment, $44,000  comprenant  le  système  de  filtration  qui  coûte  $22,000; 
coût  du  système  de  distribution,  $96,000;  entretien,  $5,500  par  an; 
revenu,  $7,300.  Taux:  prix  fixe,  $6  et  au-dessus  par  habitation; 
$7  pour  salle  de  bains.     En  charge:   T.  Lemon,  Surintendant. 

HAMILTON,  comté  de  Wcntworth.  (105.000).  Inauguré  en  1860;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Ontario  est 
pompée  dans  les  conduites  principales,  distance  5  milles;  force  motrice 
à  l'électricité  avec  système  auxiliaire  à  la  vapeur,   moyenne   1,200, 
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inaximimi  1,500  chevaux.  Réservoir:  1 ,  |Kjur  ^•ventilai it /•h,  11  ,fKK),0(K) 
(le  K. liions  et  i  aulrcH,  2,000,000.  .^OO.OOO  r\  HO. 000  ^J.lII(^nH  (le  capat  ité. 
Purification:  h.issiii  ;\  snlinniii.  Distribution:  17'^J  inilN-H  de  con- 
iluiti's  vi\  loiitc,  «li.iim'^tf»'  \  A  .U)  poiKrs;  l.T.Hj  Uouclu-s  (riruendic; 
27,2.M  t uvaux  de  servie  e  eu  ploiuh.  Pression:  normale,  75  livre»; 
()0  A  100  livres  en  ras  <lr  Im.  Consommation:  l.^.SOO.OCM)  (;allonfi. 
État  financier:  (oflt  total  du  système,  $3,466,156;  entretien,  $117,054 
par  au;  intérêts,  $*>*>, 505;  reveiui,  $289,587.  Taux:  prix  fixe  ju»- 
(pi'A  S4  par  SI, 000  <!'('%  aluation  iruiuobiliére;  $2  |)our  s;ille  de  bains; 
au  eoiU|)teur,  7\e  et  ÎOe  par  1,000  y^allous.  I*"ai  charge:  A.  F.  Macal- 
luui,  iu^vnii'ur  inunieipal. 

HANOVER,  (onité  de  Grey,  (3,500).  Inau^curé  en  1002;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  SaiiRcen,  en  ville, 
est  pouii)ée  direct euunt  d.nis  les  conduites  principales;  force  motrice 
h\(lrauli(iue,  45  chevaux;  les  pompes  sont  installées  en  douille.  Dis- 
tribution: ()\  nulles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  i\  16  pouces; 
52  bouches  d'incendie;  300  tuyaux  de  service,  en  ploml)  et  en  fer 
galvanisé,  diamètre  .\  A  2  pouces.  Pression:  normale,  65  livres;  120 
livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  système,  $45,000; 
entretien,  $2,200  par  an  (intérêts  compris);  revenu,  $3,000.  Taux: 
prix  fixe,  $3  par  robinet,  $5  pour  salle  de  bains.  En  charge:  J.  Taylor, 
Greffier  municipal. 

HARRISTON,  comté  de  Wellinoton,  (800).  Inauguré  en  1912;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  eau  de  puits  artésiens  est 
pompée  dans  un  château  d'eau,  distance  ^  mille;  force  motrice,  mo- 
teurs à  pétrole,  lOJ  chevaux.  Réservoir:  château  d'eau,  60,000  gal- 
lons de  capacité.  Distribution:  4J  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  10  pouces;  42  bouches  d'incendie;  140  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  50  livres;  120  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  40,000  gallons.  État  financier:  coût  du  sys- 
tème, $40,000;  entretien,  $450  par  an;  revenu,  $1,500.  Taux:  prix 
fixe,  $5  pour  le  premier  robinet;  $7  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
J.  Patterson. 

HAWKESBURY,  comté  de  Prescott.  (4,000).  Inauguré  en  1903;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Ottawa 
est  pompée  dans  une  cuve-réservoir;  distance  1  mille;  force  motrice 
à  vapeur,  moyenne  47  chevaux;  pompes  et  chaudières  installées  en 
double.  Réservoir:  une  cuve,  80,000  gallons  de  capacité.  Dis- 
tribution: 4  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  6  à  12  pouces; 
55  bouches  d'incendie;    800  tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  ^ 
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à  3  de  pouce.  Pression:  normale,  70  à  86  livres;  110  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  400, OOO  ^^'lllc)^s.  État  financier:  coût  du  sys- 
tc'nu'  (rcii)i)r()\  isionnement,  $110,000;  coCit  du  syslcme  de  distri- 
bution, S4().()00;  entretien,  $4,371  par  an  (intérêts  compris);  revenu, 
$6,000.  Taux:  prix  fixe,  $6  et  au-dessus  par  habitation;  $5  f)our 
salle  de  bains.     En  charge:    D.  McKcller,  Surintendant. 

HUNTSVILLE,  district  de  Muskoka,  (2,400).  Inauguré  en  1898;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Vernon  est 
pompée  dans  un  réservoir,  distance  l  de  mille;  force  motrice  à  vapeur, 
45  i\  120  chevaux;  chaudières  et  pompes  installées  en  double.  Ré- 
servoir: 1;  800,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  5  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  10  pouces;  38  bouches  d'incendie; 
450  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  i  pouce.  Pression: 
65  à  98  livres.  Consommation:  210,000  gallons.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $4,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $25,000;  entretien,  $1,685  par  an;  revenu,  $3,225  des 
consommateurs  particuliers;  $1,737  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $6.50  par  robinet.     En  charge:   G.  Ralston. 

INGERSOLL,  comte  d'Oxford,  (3,600).  Inauguré  en  1891;  propriété 
pri\ée  jusqu'à  1913,  lorsque  la  municipalité  acheta  le  système.  Ap- 
provisionnement: l'eau  provient  de  sources  dans  un  puits,  par  gra- 
vitation; distance  3  milles;  ensuite  l'eau  est  pompée  dans  un  château 
d'eau  et  dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  électricité, 
moyenne  40,  maximum  70;  le  système  peut  être  opéré  à  la  vapeur 
ainsi  que  par  force  hydraulique  si  nécessaire.  Réservoir  :  château  d'eau, 
165,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  15  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  12  pouces;  74  bouches  d'incendie;  1,150  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb,  diamètre  i  à  2  pouces.  Pres- 
sion: normale,  60  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
750,000  gallons,  dont  une  grande  partie  est  consommée  par  les  che- 
mins de  fer  et  les  maisons  industrielles.  État  financier:  coût  total 
du  système,  8130,000;  entretien,  $6,000  par  an;  intérêts,  S5,000; 
revenu,  813,000  des  consommateurs  particuliers,  83,000  des  usages 
publics.  Taux:  prix  fixe  et  au  compteur;  prix  fixe,  86  et  au-dessus 
par  habitation;  88  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  10c  à  25c  par 
1,000  gallons.     En  charge:   E.  Cornfoot,  Surintendant. 

IROQUOIS,  comté  de  Dundas,  (900).  Inauguré  en  1898;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  St.  Laurent  est  pompée 
directement  dans  les  conduites  principales;  distance  h  mille;  force 
motrice  hydraulique,  moyenne  50  chevaux;  force  motrice   à   vapeur, 
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(oininc  aiixili.tin  .  Distribution:  .i  milles  de  (oriduilm  t*n  fonte,  dia- 
nn'^trc  2^6  poiucs;  21  Imhk  hrs  (rinccndic;  IHO  tuyaux  df  Hcrvicc 
fil  ploinli  ri  «  Il  Icr  j^alvanis/*,  dianu'^trc*  J  vi  J  di*  (Hiucr.  Pression: 
noiin.ilc.  50  livres;  <>()  livres  eu  <  as  de  feu.  État  financier  :  rriût  total 
du  systi^me,  S  lO.OOO;  enlretieii,  $750  par  an;  revenu,  SI  .HO.  Taux: 
|)rix  lixe,  $6  par  lial)i-t.ili<ui  ;    S.^  pour  siille  de  bains. 

KENORA,  (listiid  de  K.noi.i.  (r).500).  inauguré  eu  1899;  propriété 
unuiiiipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  des  Bois  est  pompée 
directeinnii  dans  les  conduites  principales;  distance  1§  milles;  force 
motrice  i\  électricité,  moyenne  100  chevaux,  maximum  250;  double 
installation  de  pompes;  force  motrice  .\  va|H'ur  pourvue  en  cas  de 
tiécessité.  Purification:  l'eau  subit  un  traitement  i\  l'hypochlorite 
de  chaux.  Distribution:  6  milles  de  conduites  en  frinte,  diamètre  4 
t\  12  pouces;  55  bouches  d'incendie;  1,100  tuyaux  de  service  en  fer, 
diamètre  i  ;\  2  pouces.  Pression:  normale,  75  livres;  140  livres  en 
cas  (le  teu.  Consommation:  1,000,000  de  gallons.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $200,000;  entretien,  810,311  par  an;  intérêts, 
$0,294;  revenu,  $26,412.  Taux:  prix  fixe,  S2.95  et  au-dessus  par 
habitation,  suivant  la  grandeur  de  l'habitation  elle-même;  S2  pour 
salle  de  bains,     lui  charge:   G.  C.  Hay,  Greffier. 

KINCARDINE,  comté  de  Bruce.  (2,124).  Inauguré  en  1889;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Huron  est  pomp)ée 
dans  un  château  d'eau;  force  motrice  à  vapeur,  40  à  60  chevaux; 
double  installation  de  chaudières.  Filtre:  au  gravier  et  au  sable, 
avec  résultats  satisfaisants.  Réservoirs:  1  château  d'eau,  16  X  100 
pieds,  125,000  gallons  de  capacité,  et  2  réservoirs  de  96,000  gallons 
chacun.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fonte;  35  bouches 
d'incendie;  392  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  50  à  80  livres; 
100  à  150  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  125,000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $47,561;  entretien,  S2,200  par 
an;  (intérêts  $2,231);  revenu,  83,317  des  consommateurs  particuliers 
et  $2.431  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  85  à  86  par  habitation; 
$6.50  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  10c  par  1,000  gallons.  En 
charge:  A.  H.  Ingram,  Surintendant. 

KINGSTON,  comté  de  Frontenac,  (19,500).  Inauguré  en  1850;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Ontario  est 
pompée  directement  dans  les  conduites  principales  et  dans  le  réservoir; 
distance  h  mille;  force  motrice  à  vapeur,  maximum  150  chevaux, 
moyenne  125;  double  installation  de  pompes.  Réservoir:  1  château 
d'eau,  106  pieds  au-dessus  du  niveau  du  lac,  80  X  40  pieds,  capacité 
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626,000  palhjns.  Distribution:  33 J  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  3  à  18  pouces;  266  i)ouches  d'incendie;  4,093  tuyaux  de 
service  en  ploml)  et  en  fer  j^alvanis^*.  Pression:  50  à  80  livres.  Con- 
sommation: 2,500,000  ^^'illons.  État  financier:  coût  du  système 
d'ai)provisionnement,  855,000;  coCit  du  système  de  distribution, 
$275,000;  entretien,  S15,00()  par  an;  revenu,  $46,000.  Taux:  prix 
fixe  suivant  l'évaluation  immobilière,  $3.75  et  au-dessus;  $3.77  pcjur 
salle  de  bains;  au  compteur,  9 -60  à  48c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
C.  C.  Folger,  Gérant  en  chef. 

KINGSVILLE,  comté  d'I^ssex,  (1,550).  Inau^airé  en  1894;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Erié  est  pompée  dans 
une  cuve-réservoir  surélevée;  distance  1-J  mille;  force  motrice  à 
vapeur;  double  installation  de  pompes.  Réservoir:  cuve  surélevée, 
45,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  conduites, 
diamètre  2  à  10  pouces;  35  bouches  d'incendie;  418  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé.  Pression:  118  livres.  Consommation:  300,000 
gallons.  État  financier:  cotlt  du  système  d'approvisionnement, 
$7,000;  coût  du  système  de  distribution,  $20,000;  entretien,  $2,233 
par  an;  intérêts,  $827  par  an;  revenu,  $2,814.  Taux:  prix  fixe,  $5 
par  habitation;  $3  pour  salle  de  bains.     En  charge:  G.  Butler. 

LEAMINGTON,  comté  d'Essex,  (2,880).  Inauguré  en  1891;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  puits  artésiens, 
par  gravitation  jusqu'aux  pompes,  d'oii  elle  est  pompée  directement 
dans  les  conduites  principales;  distance  |  mille;  système  auxiliaire 
de  pompes  pneumatiques;  force  motrice  à  vapeur,  maximum  75  che- 
vaux, moyenne  45;  double  installation  de  chaudières  et  pompes. 
Distribution:  8  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  acier,  diamètre  2^  à 
10  pouces;  57  bouches  d'incendie;  630  tuyaux  de  service  en  plomb  et 
en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire,  50  livres;  en  cas  de  feu,  110. 
Consommation:  175,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $8,000;  coût  du  système  de  distribution, 
$29,000;  entretien,  $3,500  par  an;  revenu,  83,500.  Taux:  prix 
fixe,  $5  pour  le  premier  robinet;  82  pour  salle  de  bains;  au  comp- 
teur, 10c  par  1,000  gallons.     En  charge:   \V.  G.  Gidley. 

LINDSAY,  comté  de  Victoria,  (8,000).  Inauguré  en  1892;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Scugog  est  pom- 
pée dans  un  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales;  force 
motrice  à  électricité,  maximum  110  chevaux,  moyenne  85;  système 
auxiliaire  de  pompes  actionnées  par  la  vapeur.  Filtre:  3  filtres  sous 
pression  et  une  chambre  d'ozonisation.  Réservoir:  château  d'eau, 
110  X  15  pieds,  135,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  14  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  3  à  12  pouces;   104  bouches  d'incendie; 
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1, ()()()  lu>.m\  <l«-  siiA'irc  vn  frr  Kalvaiiis/*  i*l  ni  fontr,  riiam^lre  i  A  4 
ponces.  Pression:  norm.ilr,  dH  \  11  livres;  '>.S  à  120  livren  en  ran  de 
fiMi.  Consommation:  (»()().()()()  ^(al^^ns.  État  financier:  roflt  total 
(lu  sysl^ine.  SI  28, (MM);  eut  ntiiMi,  $6, (MM)  par  an;  int^T(^tH,  13,238: 
revenu,  SI  l.tMio  des  c  onsoininateurs  partirulierB  et  $3,750  rien  UH^i^eH 
pul)li(  ^.  Taux:  prix  lixe,  $6  par  hahitation;  $6.50  jxiur  Hiille  de  bain»; 
au  compteur,  *^0c  .\  lOc  par  l.OOO  ^^mII«uis.  I-ji  cliarv^r :  I).  Kay,  Sc- 
cr(''t.urc. 

LISTOWEL,  (omtr  de  l\rlh.  (2, MM)).  Inau^ruré  en  l'>05;  propri^é 
unniicipale.  Approvisionnement:  l'ean  di-  |)nits  artésiens  est  iM)mi>ée 
dans  un  château  d'eau;  force  motrice  à  vapeur;  moyenne  40,  maxi- 
minn  125  clievanx;  double  installation  de  chaudières  et  pomjies. 
Réservoir:  chAteau  d'eau,  66, ()()()  j^allons  de  capacité.  Distribution: 
5^  milles  di>  conduites  en  fonte  et  en  fer  j^alvanisé,  diamètre  2  à  8 
pouces;  42  bouches  d'incendie;  369  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé, 
diamètre  J  à  1  pouce.  Pression:  normale,  55  livres;  80  à  120  livres 
en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  système,  $47,000;  en- 
tretien, $4,301  par  an;  intérêts  et  obligations,  $2,212;  revenu,  $5,383 
des  consommateurs  particuliers  et  $1,640  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $5  et  au-dessus  par  habitation;  S5  pour  salle  de  bains;  au 
compteur,  10c  à  30c  par  1,000  gallons.  En  charge:  R.  H.  Staford, 
Surintendant. 

LONDON,  comté  de  Middlesex,  (57,000).  Inauguré  en  1878;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  eau  de  sources  et  de  puits  en  ville, 
pompée  dans  des  réservoirs;  distance  5  milles;  force  motrice  à  élec- 
tricité, avec  pompes  auxiliaires  actionnées  par  le  gaz  et  à  vapeur. 
Réservoirs:  1  de  5,000,000  de  gallons  près  des  sources,  et  un  de 
1,000,000  de  gallons  en  ville.  Distribution:  116  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  ^  à  20  pouces;  831  bouches  d'incendie;  14,893 
tuyaux  de  service  en  plomb,  diamètre  \  pouce.  .Pression:  70  livres; 
110  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  4,620,000  gallons.  État 
financier:  cotlt  total  du  système,  81,240,900;  entretien,  873,864 
par  an;  revenu,  $123,612.  Taux:  au  compteur,  8c  à  15c  par  1,000 
gallons,  à  part  le  loyer  pour  le  compteur;  prix  tîxe,  85  et  au-dessus  par 
habitation;  $7.50  pour  salle  de  bains;  rabais  de  40^0  ^'■ir  le  prix  fixe. 
En  charge:  E.  V.  Buchanan,  Gérant. 

LUCKNOW,  comté  de  Bruce.  Ce  système  sert  seulement  en  cas  de  feu. 
Inauguré  en  1890;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau 
est  pompée  d'un  bras  de  la  rivière  Xinemile,  directement  dans  les  con- 
duites principales;   force  motrice  à  vapeur.     Distribution:    17  bouches 
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d'incendie.     Pression:     HO   livres.     État   financier:    entretien,   SI, 654 
par  an.      En  charge:    J.  S.  Hunier. 

MARKDALE,  comté  de  Grey,  (1,000).  Inauguré  en  1910;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  ICaii  [)rovient  de  ruisseaux  formés 
par  des  sources,  par  gravitation,  juscju'aux  pompes;  distance  §  de 
mille;  de  h\  elle  est  pompée  dans  un  château  d'eau;  force  motrice 
hydrauliciue.  Filtre:  un  lit  de  gravier.  Réservoir:  1  chAteau  d'eau, 
70  pieds  en  hauteur,  67, ()()()  gallons  de  capacité.  Distribution:  SJ 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  è  à  8  pouces;  23  bouches  d'in- 
cendie; 114  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  pouce. 
Consommation:  50,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, 830,000;  entretien,  S350  par  an;  revenu,  $500.  Taux:  prix 
fixe,  S3  et  au-dessus  par  famille;  S4  et  au-dessus  pour  salle  de  bains. 
En  charge:  R.  \V.  Ennis,  Président  de  la  Commission  du  système 
de  distribution. 

MARKHAM.  comté  d'York,  (1,500).  Inauguré  en  1890;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  en  cas  de  feu  seulement;  l'eau  est 
pompée  d'un  réservoir,  alimenté  par  des  sources  directement  dans  les 
conduites  principales,  distance  100  verges;  force  motrice  à  vapeur, 
maximum  40  chevaux,  moyenne  5.  Réservoir:  1;  37,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4 
à  8  pouces;  15  bouches  d'incendie.  Pression:  150  livres.  État 
financier:  coût  du  système,  810,000.  En  charge:  W.  Morrison, 
Ingénieur. 

On  fait  à  présent  l'installation  d'un  nouveau  système  qui  coûtera 
820,000;  il  sera  approvisionné  d'eau  de  sources,  par  gravitation; 
distance  j  de  mille;  l'eau  sera  ensuite  pompée  dans  une  cuve-réser- 
voir surélevée  de  60,000  gallons  de  capacité  ou  directement  dans  les 
conduites  principales;  il  y  aura  2J  milles  de  conduites  avec  diamètre 
de  4  à  8  pouces,,  et  19  nouvelles  bouches  d'incendie;  ce  système  pour- 
voira aussi  l'eau  pour  l'usage  des  familles. 

MASSEY,  district  d'Algoma,  (917).  Inauguré  en  1908;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  provient  de  la  rivière  au  Sable, 
par  gravitation;  distance  1  mille.  Distribution:  conduites  en  fer; 
12  bouches  d'incendie;  106  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  État 
financier:  coût  total  du  système,  823,882;  entretien,  8300  par  an; 
intérêts,  81,161;   revenu,  81,500.     Taux:    prix  fixe. 

MEAFORD,  comté  de  Grey,  (3,200).  Inauguré  en  1895;  propriété  muni- 
cipale.    Approvisionnement:    l'eau  de  la  baie  Géorgienne,  distance   § 
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(le  inilU',  rst  pomp/'r  «laiis  un  chAtciiii  ilvau  fl  <lirertcmfnt  Han»  \v% 
coiidiiilcs  |>riii(  ipalfs;  force  motrice*  ^  v.i|M-iir,  SO  <hcvaux;  doiihlr 
installation  ^\r  i)onip('s  et  cliaii(Hrr«'H.  Réservoir:  <  l)At(*aii  d'i-au, 
80,000  ^.iIImiis  «|«-  (.ipa(itr.  Purification:  par  filtre  au  sulAv  et  au  gra- 
vier. Distribution:  (>  milles  (ic  conduilcH  en  fonte,  diamt^tre  4  à  8 
l)nii(»s;45  ImhkIh'^  d'incendie;  742  tuyaux  de  service  en  fer  K^lvanih^-. 
Pression:  normale,  <)S  li\'res;  1.^0  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 250,000  ^sdlons.  État  financier:  coût  du  système  d'ajjpro- 
\  isioimenient ,  S5,000;  c<)rit  du  système  de  distribution,  S34,0(K);  en- 
tri'tien,  $2,^^24;  intéièts,  SI, 202;  revenu,  S5.16S  des  consommateurs 
particuliers  et  $1,046  des  usa^jes  publics.  Taux:  prix  fixe,  S4  par 
liahitation.  S»^5()  j)our  salle  de  bains;  au  comf)leur,  9|*oC  à  20c  par 
1,000  gallons,      l'.n   charge:   \\  .    II.   Johnson,  Surintendant . 

MERRITON,  comté  de  Lincoln,  (1,800).  Inauguré  en  1889;  propriété 
nuinicij)aU\  Approvisionnement:  l'c.ui  i)ro\i(nt  fin  lac  Vs'iO  Ccanal 
Wellaïul)  par  ^r.i\iiaii()n,  di^iance  .^  milles.  Réservoir:  1;  5,0(J(),000 
de  gallons  de  capacité.  Distribution:  8  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  i\  14  pouces;  51  bouches  d'incendie;  400  tuyaux  de  service 
en  ÛT.  diamètre  h  à  J  de  pouce.  Pression:  30  à  103  livres.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $70,000;  coût  du 
système  de  distribution,  $20,000;  entretien,  $1,472  par  an;  intérêts, 
$4,600;  revenu,  $6,282  des  consommatcairs  particuliers  et  $1,000  des 
usages  publics.  Taux:  au  compteur,  $5  par  habitation;  $4  pour  salle 
de  bains.     Eu  charge:   R.  Clark,  Surintendant. 

MIDLAND,  comté  de  Simcoe,  (6,253).  Inauguré  en  1901;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  sources  est  pompée  dans 
un  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales,  distance  1^  milles; 
forces  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  moyenne,  80  chevaux;  double 
installation  de  pompes.  Réservoirs:  2;  50  X  100  et  75  X  150  pieds. 
Purification  :  filtre  au  charbon  de  bois,  au  gravier  et  au  sable.  Distribu- 
tion: 6\  milles  de  conduites  en  fonte  diamètre  4  à  10  pouces;  90 
bouches  d'incendie;  1,100  tuyaux  de  serv'ice  en  fer,  diamètre  J  pouce. 
Pression:  normale,  80  livres;  104  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
225,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  S105.911; 
entretien,  84,766  par  an;  intérêts,  82,895;  revenu,  89,000  des  consom- 
mateurs particuliers  et  81,700  des  usages  publics.  Taux:  au  comp- 
teur, lie  à  33c  par  1,000  gallons;  prix  fixe,  86  pour  le  premier  robinet: 
$6  pour  salle  de  bains.     En  charge:  S.  J.  Alillikin,  Surintendant. 

MILLBROOK,  comté  de  Durham.  Une  partie  de  la  population  est  ap- 
provisionnée par  quelques  petits  systèmes.    L'eau  provient  de  puits. 
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MILDMAY,  romK''  de  Hriirc.  (()(){)).  Inaii^ain-  en  1908;  appartient  à 
IkiT^M>ll  lk(js.  Approvisionnement:  l'eau  de  puits  artésiens  est 
pompée  dans  une  cuve-réservoir  et  dans  les  conduites  principales; 
distance  }  de  mille;  pression  hydraulique.  Réservoir:  1;  4,500  gallons 
de  capacité.  Distribution:  l  de  mille  de  conduites  en  fer  galvanisé, 
diamètre  \\  pouces;  135  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre 
J  de  pouce.  Pression:  40  livres.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $v^,9()0;  entretien,  $50  par  an;  rc\enu,  S750  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  S6  par  robinet. 

MILTON,  comté  de  Halton,  (1,000).  Inauguré  en  1887;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources  par  gravita- 
tion; distance  1^  à  5.J  milles.  Réservoir:  1;  500,000  gallons  de  ca- 
pacité. Distribution:  4^  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4 
à  8  pouces;  23  bouches  d'incendie;  265  tuyaux  de  service  en  fer,  dia- 
mètre i  pouce.  Pression:  85  à  94  livres.  Consommation:  50,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  S40,000;  entretien, 
$250  par  an;  revenu,  $1,500.  Taux:  prix  fixe,  $2.50  et  au-dessus 
par  habitation;  $4  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  10c  par  1,000 
gallons.     En  charge:   W.  A.  Chapman,  Inspecteur. 

MITCHELL,  comté  de  Perth,  (1,800).  Le  système  d'eau  pour  service 
en  cas  de  feu  fut  inauguré  en  1874;  celui  pour  usage  des  familles  en  1911  ; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  puits  artésiens 
est  pompée  dans  les  conduites  principales,  distance  1,000  pieds;  force 
motrice  à  électricité;  double  installation  des  pompes.  L'eau  servant 
aux  bouches  d'incendie  est  pompée  de  la  rivière  Thames.  Distribution: 
2J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  et  6  pouces;  22  bouches 
d'incendie;  140  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  60  livres; 
130  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du  système  d'appro- 
visionnement, $4,300;  coût  du  système  de  distribution,  $11,642; 
entretien,  $1,500  par  an;  revenu,  S750  des  consommateurs  parti- 
culiers et  $1,295  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe  $5  par  habitation. 
En  charge:    R.  Ord,  Surintendant. 

MORRISBURG,  comté  de  Dundas,  (1,500).  Inauguré  en  1886;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  St.  Laurent 
est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales;  distance, 
J  de  mille;  force  motrice  hydraulique,  35  chevaux;  avec  force  motrice 
à  vapeur  en  cas  de  nécessité.  Distribution:  5  milles  de  conduites  en 
fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  36  bouches  d'incendie;  350  tuyaux  de 
service  en  fer  et  en  plomb.  Pression:  normale,  60  livres;  90  livres 
en    cas   de    feu.     Consommation:     300,000   gallons.     État   financier: 
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coftl    tôt. il    (In     .\sirnu\    S.U.H.M;     «-lUrrlitu,    ohli;  "«, 

$.^,v^2K  |»ar  .m;    nvnui,  $4,244.     Taux:    prix  l'ixc,  ^^  p.u    n  mmi.i.i'im; 
$5  pour  .s.illr  (!«•  \).\\t\^      l*n  <  harKc:   (*.  CabM:lin.in,  Siiriiit<*fi<lani. 

MOUNT  FOREST,  nmwO  de  WrlliiiKtoii,  (2.2(H)).  Inauguré  en  1898; 
proprirtc  mmuri|).il(  .  Approvisionnement:  l'faii  de  f)uitH  formés 
par  (les  sourres  est  pompéi*  dans  un  rliAtcau  d'eau;  force  motrice  à 
vapeur;  niaxiinum  225  chevaux,  moyenne  ^)S;  double  installation 
(le  ch.nidi^rcs.  Réservoir:  c  liAtcau  d'eau,  55, ()()()  ^(allons  de  caf)acit6. 
Distribution:  4  milles  de  tonduites  en  fonte,  diamètre  4  i\  12  pouces; 
44  houclies  d'incendie;  450  tuyaux  de  service  en  fer  ^(alvanis/*.  Pres- 
sion: nonn.ile,  55  livres;  <)()  ;\  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
100,000  de  ^râlions.  État  financier:  coOt  total  du  système,  S.S4,000; 
entrelien,  $.^,450  par  an;  revenu,  vS2,900  des  consommateurs  [)arti- 
culiers;  $l,v^OO  des  usages  |)ul)lics.  Taux:  i)rix  fixe,  S5  par  habitation. 
Kn  charti^e:    joliulhiut. 

NAPANEE,  comté  de  Lennox  et  Addin^Uon,  (2,850).  Inauguré  en  1890; 
appartient  ù  la  Napanee  Water  Work  Co.  Approvisionnement: 
l'eau  de  la  rivière  Napanee  est  pompée  dans  un  château  d'eau,  distance 
500  verijes;  force  motrice  hydraulique,  moyenne,  30  chevaux,  maxi- 
mum, 125;  système  i\  vapeur  en  cas  d'éventualités.  Réservoir: 
château  d'eau,  125,000  i^allons  de  capacité.  Distribution:  3^  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à  10  pouces;  36  bouches  d'incendie; 
300  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  40  livres; 
100  livTes  en  cas  de  feu.  Consommation:  300,000  gallons.  État 
financier:  entretien,  $1,500  par  an;  intérêts,  S2,400.  Taux:  prix 
fixe,  $5.75  et  au-dessus  par  habitation;  $9.20  pour  salle  de  bains; 
au  compteur,  \lh  à  5 7 Je  par  1,000  gallons. 

NEW  LISKEARD,  district  de  Nipissing,  (4,000).  Inauguré  en  1907; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources 
jusqu'aux  pompes,  par  gravitation;  ensuite  elle  est  pompée  dans  un 
château  d'eau,  distance  2J  milles;  force  motrice  à  électricité;  moteurs 
et  pompes  installés  en  double.  Réservoir:  château  d'eau,  140,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  4J  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  4  à  10  pouces;  300  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  dia- 
mètre J  pouce.  Pression:  S5  livres.  Consommation:  140,000  gal- 
lons. État  financier:  coût  total  du  système,  $60,000;  entretien, 
$2,720  par  an;  revenu,  S2,900.  Taux:  prix  fixe,  $6  et  au-dessus  par 
habitation;  $4  pour  salle  de  bains.  En  charge:  J.  I.  Dixon,  Secré- 
taire-Trésorier. 
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NEWMARKET,  (onitr  dN'ork,  (.S. 757).  Inau^ciirc''  en  1887;  propriété 
munie  ipaU-.  Approvisionnement:  l'caii  de  i)ints  artésiens,  en  ville, 
est  iK)nip6e  chiiis  le  réser\<)ir  et  directement  dans  les  conduites  prin- 
cipales; force  motrice  i\  vapeur,  moyenne  130  chevaux;  double  ins- 
tallation (le  pompes.  Réservoir:  bassin  de  prise  près  des  puits, 
175,000  jrallons  de  capacité.  Distribution:  10  milles  de  conduites 
en  fonte  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  à  10  pouces;  47  bouches  d'in- 
cendie; 650  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  \  à  1  pouce.  Pression: 
normale,  45  livres;  100  à  110  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
160,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $30,000; 
entretien,  S2,500  par  an;  intérêt,  8300;  revenu,  S4,000  des  consom- 
mateurs particuliers;  vS5()  des  usages  publics.  Taux:  au  compteur, 
20c  par  1,000  gallons  et  S3  pour  frais  de  service;  prix  fixe,  $6  pour  le 
premier  robinet.     Kn  charge:   William  O.  Halleran,  Ingénieur. 

NIAGARA,  comté  de  Lincoln.  (1,723).  Inauguré  en  1891;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Niagara  est 
pompée  dans  une  cuve-réservoir,  distance  ^  mille;  force  motrice  à 
électricité,  avec  installation  auxiliaire  à  vapeur;  maximum,  80  chevaux, 
moyenne  60;  système  de  pompes  installé  en  double.  Réservoir: 
cuve-réservoir,  50,000  gallons.  Distribution:  5J  milles  de  conduites 
en  fonte  et  en  fer  galvanisé,  diamètre  2  à  12  pouces;  45  bouches  d'in- 
cendie; 275  tuyaux  de  service,  diamètre  |  et  1  pouce.  Pression: 
normale,  40  livres;  110  à  130  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
300,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  840,000; 
entretien,  82,700  par  an;  revenu,  82,870.  Taux:  prix  fixe,  87.20 
par  habitation;  87.20  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  12c  à  35c 
par  1,000  gallons,  moins  20%.     En  charge:  James  Brown. 

NIAGARA  FALLS,  comté  de  Welland,  (11,700).  Inauguré  en  1884; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Nia- 
gara est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales,  distance 
IJ  milles;  force  motrice  hydraulique  et  électrique,  250  à  385  chevaux; 
pompes  installées  en  double.  Réservoir:  1;  4,000,000  de  gallons 
de  capacité.  Distribution:  30  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  bois, 
diamètre  4  à  12  pouces;  179  bouches  d'incendie;  2,660  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé,  diamètre  f  de  pouce.  Pression:  normale, 
110  à  120  livres;  140  à  160  en  cas  de  feu.  Consommation:  3,000,000 
de  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  8239,000;  entre- 
tien, 89,204  par  an;  revenu,  826,500.  Taux:  84  par  habitation; 
$4  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  6c  à  12c  par  1,000  gallons.  En 
charge:   F.  J.  Anderson,  Ingénieur  municipal. 
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NORTH  BAY,  districl  de  NipinninK'.  (K.7K2;.  lii.iuKurc  vu  \H*>\  ,  pro- 
piirtc  tniiiii(  i|)alc.  ApproviKionnement  :  l'cni  du  l.u  Iront  eut 
pomprc  dans  k*  r^'MTvoir,  disl.mcr  A  inilIrH;  fcjrcc  rnolrid*  A  ^-Icc  lri(il6, 
200  (lu-vaux;  il  y  a  un  Hysti^uu*  auxiliaire  i^  vapeur.  Réservoir:  1; 
1,.Î78, (){)()  ^^^dl()lls  di*  rapacité.  Distribution:  !•>  milIcH  de  conduites 
en  fonte  et  (Il  bois,  diaint'trt'  4  à  II  f)ou('e8;  95  ImiucIu'h  d'incendie; 
l/)72  tuyaux  de  ser\  i(  i*  v\\  fer  vcalvanis^',  diamc'lre  J  A  1  pouce.  Pres- 
sion: <)()  livres.  État  financier:  coftt  tôt. il  du  Hyst^me,  $201,0.^2; 
entretien,  nS14,5()2  j)ar  an;  intérêt,  S.^/)87;  revenu,  S2K,.S00.  Taux: 
au  roniptein-,  ()c  \  Se  par  1, ()()()  ^mIIous;  prix  fixe,  S7  et  au-dessus  par 
iiahitation.  I  .n  charge:  E.  I-.  Hanner,  Président  de  la  Commission 
des  eaux  et   incendies. 

NORWICH,  ronitt'  d'Oxford,  (1,250).  Inauguré  en  1906  romme  pro- 
priété pri\  ée.  Propriété  inuni(  ipale  (le|)uis  1914.  Approvisionnement: 
l'eau  d'un  puits  artésien  du  village  est  pompée  (hms  une  cuve-ré.servoir 
surélevée  ou  dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  électricité, 
moyenne  3  chevaux,  maximimi  50.  Réservoirs:  2;  62,000  et  30,0(X) 
gallons  et  une  eu \c- réservoir  surélevée  de  35,000  gallons  de  capacité. 
Distribution:  3.>  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces; 
36  bouches  d'incendie;  175  tuyaux  de  service.  Pression:  125  livres 
en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$8,500;  cotlt  du  système  de  distribution,  S16,500.  Taux:  prix  fixe, 
$6  pour  le  premier  robinet;  $5  pour  salle  de  bains.  En  charge:  W. 
Fairley,  Greffier. 

Un  système  privé  approvisionné  par  le  pompage  à  vapeur  de  puits 
artésiens  a  ^  de  mille  de  conduites  principales  et  approvisionne  une 
petite  partie  de  la  population. 

OAKVILLE,  comté  de  Halton.  (2,600).  Inauguré  en  1909;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Ontario  est  pompée 
à  travers  des  bassins  de  sédimentation,  dans  un  château  d'eau,  ou 
directement  dans  les  conduites  principales,  distance,  1  mille;  force 
motrice  à  électricité,  maximum  200  chevaux,  moyenne  90.  Purifi- 
cation: l'eau  est  traitée  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Réservoirs: 
bassin  de  sédimentation,  3,600,000  gallons  de  capacité;  1  château 
d'eau  de  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  7J  milles  de 
conduites  principales  en  fonte,  diamètre,  4  à  8  pouces;  85  bouches 
d'incendie;  640  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  |  de  pouce. 
Pression:  normale,  40  livres;  140  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 300.000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'appro- 
visionnement. 819,000;  coût  du  système  de  distribution,  862,000; 
entretien,  $5,000  par  an,   intérêts  pas  compris;    revenu,   86,500  des 
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consommateurs  particulitTs;  $3,800  des  usap^es  publics.  Taux: 
prix  fixe,  S3  pour  premier  robinet;  $8  pour  eîîille  de  Ixiins,  (installa- 
tion niininium  de  $5  par  an).     En  charge:   R.  S.  Wilson,  Surintendant. 

ORANGEVILLE,  comté  de  Dufferin,  (2,500).  Inauguré  en  1895;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources 
par  gravitation,  distance  Ij  milles;  pompes  à  électricité  et  à  vapeur 
comme  protection  contre  les  inroRflios.  Réservoirs:  2;  60,000  et 
vS(),()()U  gallons  de  capacité.  Distribution:  9  milles  de  conduites  en 
fonte  et  en  fer  galvanisé,  diamètre,  IJ  à  10  pouces;  59  bouches  d'in- 
cendie; 560  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb.  Pression: 
normale,  20  à  60  livres;  85  à  125  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $50,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $25,000;  entretien,  $2,500  par  an;  revenu,  $3,500. 
Taux:  prix  fixe,  $5  et  au-dessus  par  habitation;  $6  pour  salle  de  bains. 
En  charge:   Chas.  King,  Surintendant. 

ORILLIA,  comté  de  Simcoe,  (7,360).  Inauguré  en  1880;  propriété  mu- 
nicipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  lac  Couchiching 
et  des  sources  Fitton  à  1  mille  de  distance;  force  motrice  électrique, 
100  chevaux;  installation  auxiliaire  à  vapeur.  Purification:  on 
construit  des  filtres  sous  pression.  Distribution:  14  milles  de  con- 
duites en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  f  à  10  pouces;  95  bouches 
d'incendie;  1,273  tuyaux  de  service.  Pression:  normale,  30  à  100 
livres,  jusqu'à  140  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  600,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $202,515;  entretien, 
$7,500  par  an;  intérêt,  $7,100;  revenu,  $11,464  des  consommateurs 
particuliers;  $3,146  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $7.50  et 
au-dessus  par  habitation;  $4.50  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
W.  K.  Greenwood,  Ingénieur. 

OSHAWA,  comté  d'Ontario,  (8,200).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Ontario  est  pompée 
dans  un  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales,  distance, 
3  milles;  force  motrice  à  électricité,  100  chevaux;  installation  auxi- 
liaire à  vapeur,  en  cas  d'éventualités.  Réservoir:  1;  200,000  gallons 
de  capacité.  Distribution:  18  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer 
galvanisé,  diamètre  1^  pouce  à  12  pouces;  90  bouches  d'incendie; 
1,483  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression: 
normale,  45  livres;  90  à  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
490,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $26,245; 
entretien,  comprenant  les  intérêts,  $9,598  par  an;  revenu,  $14,168 
des  consommateurs  particuliers;    $2,500  des  usages  publics.     Taux: 
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prix  fixo,  $f)  |>.ii   Ktlmut;    i.1  jidiii  r^illr  de*  liainn;    au  romptriir,  12c  à 
U)c  par  1, ()()()  ^filions,      l'.ii  ch.ir^^r:    I*'.  ( 'h.ip|M-ll,  InK^'iiiciir  munir  ipal. 

OTTAWA,  (omt/-  cU-  Carie  h. u.  (101, 7*^5).  Inau^ur^-  vn  1874;  f»rcipri^-té 
iiumi(M|)alr.  Ai)j)rovisionnement  :  ICaii  est  potnp/f  d'un  l^innin 
(le  la  lisirrc  ()naNva,  à  Ij  millt-  de  distance,  A  la  Htation  principale 
des  pompes,  |)uis  directement  dans  les  conduites  principales;  force 
motrici'  iiydr.uili{|ue  dans  la  station  princi()ale  des  |)omiK*s  (2,(HK) 
clie\aux):  forci*  motrici*  ;\  ^*lectricité  ;\  l.i  première  ^'taïK.*  (150  chevaux) 
et  pompes  régulatrices  fiour  le  (juartier  commercial  (350  chevaux); 
système  ;\  \.i|)('iir  pour  I  liiitonburj^,  100  chevaux.  Purification: 
l'eau  subit  au  ba^siu  un  traitement  ;\  l'hypochlorite  de  chaux.  Dis- 
tribution: U)*^V  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre,  3  à  24  pouces; 
1,377  bouches  d'incendie;  23,500  tuyaux  de  service,  diamètre  |  à  1 
pouce  en  f^lomb,  et  jus(iu';\  6  [X)uces  tuyaux  en  fer.  Pression:  nor- 
male, S5  li\  res;  dans  la  zone  des  pompes  ré^ailatrices,  100  à  110  livres. 
Consommation:  17,683,200  gallons.  État  financier:  coût  total  du 
système,  $3,411,643;  entretien  (intérêts  pas  compris),  $155,000  par  an; 
re\enu,  $435,000.  Taux:  i)ri\  tîxe  basé  sur  l'évaluation  immobilière, 
de  h  de  1  pour  cent  sur  les  hautes  valeurs,  à  1  pour  cent  sur  les 
moindres;  au  compteur,  oc  à  8c  par  1,000  gallons.  En  charge:  F.  C. 
Askwith,  Ingénieur  municipal  par  intérim. 

OWEN  SOUND,  comté  de  Grey,  (12,592).  Inauguré  en  1880;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  la  rivière  Sydcn- 
ham  par  gravitation,  distance  3  milles,  et  de  sources,  distance  2^ 
milles.  Filtre:  liltration  lente  par  le  sable,  pour  l'eau  de  rivière.  Ré- 
servoirs: 2;  600,000  et  5,000,000  de  gallons.  Distribution:  23  milles 
de  conduites  en  fonte;  diamètre,  4  à  18  pouces;  160  bouches  d'incendie; 
3,250  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale,  70  livres; 
96  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  1,000,000  de  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $286,884;  entretien,  $6,907  par  an; 
intérêts,  $11,335;  revenu,  $19,011  des  consommateurs  particuliers; 
$5,500  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S3.33  par  famille;  S3.33 
pour  salle  de  bains;  au  compteur,  13c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
C.  J.  Pratt,  Inspecteur. 

PAISLEY,  comté  de  Bruce.  Ce  système  sert  seulement  en  cas  de  feu  et 
pour  arroser.  Inauguré  en  1888;  propriété  municipale.  Approvi- 
sionnement: l'eau  de  la  rivière  Saugeen  est  pompée  directement  dans 
les  conduites  principales,  distance  ^  de  mille;  force  motrice  à  vapeur, 
45  chevaux.  Distribution:  J  de  mille  de  conduites  en  fonte,  diamètre 
6  pouces;    6  bouches  d'incendie.     Pression:    normale,  25  livres;    90 
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livres  en  cas  de  feu.     État  financier:    coût  total  du  système,  $18,000. 
En  charge:   M.  Leitch,  Surintendant. 

PALMERSTON,  eonitr  de  Wellin^non,  (2.000).  Inauguré  en  1908;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  puits  artésiens  est 
pompée  par  air  conij^rimé  dans  le  réservoir,  ensuite  par  force  motrice 
à  vapeur  dans  un  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales;  20 
chevaux;  double  installation  de  chaudières.  Réservoir:  1;  100,000 
gallons  de  capacité;  château  d'eau,  100  pieds  de  hauteur  et  200,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  4  milles  de  conduites  en  fonte, 
diamètre  6  â  10  pouces;  49  bouches  d'incendie;  265  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  diamètre  J  pouce.  Pression:  normale,  38  livres; 
100  à  125  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  130,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  S20,000;  coût 
du  système  de  distribution,  $25,000;  revenu,  $5,700  des  consomma- 
teurs particuliers;  $1,200  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  85 
pour  le  premier  robinet;  S5  pour  salle  de  bains.  En  charge:  \V.  J. 
Hancy,  Surintendant. 

PARIS,  comté  de  Brant,  (3,050).  Inauguré  en  1882;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  de  sources  est  pompée  dans  un 
réservoir,  distance  1^  mille;  force  motrice  à  électricité,  18 J  chevaux; 
double  installation  de  pompes  avec  installation  auxiliaire  à  vapeur. 
Réservoir:  1;  1,200,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  9  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre,  4  à  10  pouces;  56  bouches  d'incendie; 
1,032  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression: 
normale,  80  livres;  80  à  115  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
325,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionne- 
ment, $9,000;  coût  du  système  de  distribution,  $70,000;  entretien, 
$5,103  par  an;  intérêt,  SI, 854;  revenu,  87,762  des  consommateurs 
particuliers;  $1,000  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S5  et  au- 
dessus  par  habitation;  86  pour  salle  de  bains.  En  charge:  D.  R. 
Brockbank,  Surintendant. 

PARKHILL,  comté  de  Middlesex,  (1,300).  Inauguré  en  1913;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  d'un  puits; 
moteur  à  pétrole,  15  chevaux.  Réservoir:  château  d'eau.  Distri- 
bution: 4  milles  de  conduites  principales,  diamètre  4  à  8  pouces; 
40    bouches   d'incendie. 

PARRY  SOUND,  district  de  Parry  Sound.  (4,000).  Inauguré  en  1892; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  baie  Géor- 
gienne est  pompée  dans  une  cuve-réservoir,  distance  J  de  mille;   force 
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motrirc  .\  v.i|Miir  v\  \  Mvcir'u'ilf',  moyfune,  45  chevaux;  double  int- 
lall.itioii  (Ir  pompes.  Réservoir:  <  iive-réncrvoir,  25, (KM)  {(«ill'>nH  de 
ra|)aiit6.     Distribution:     ()}    millrs  de  coiidiiitiii  en   fonte,  diamètre 

3  i\  8  |)()ii(t's;  ()5  hoiulics  d'iiK ciidir ;  675  tuyaux  do  hcrv'irr  on  fer 
jjalvauisr,  diamètre  \  A  1  poiKr.  Pression:  iiormair,  HO  li\r«-s;  120 
livres  <M»  cas  dr  feu.  Consommation:  P>o,0()()  ^.illoiis.  État  financier: 
(oOt  (lu  système  d'approvisionnement,  $20,000;  coût  (bi  système  de 
distribution,  $44,000;  eutictien,  $2,200  f)ar  an;  revenu,  $5,400  des 
consommateurs  particubers;  $M)()  des  usii^^cs  pubb(  s.  Taux:  au 
coni|)teur,  15c  à  35c  par  1,000  ^MJlons;  prix  fixe,  $3.50  cl  au-dessus 
|).ir  habitation.      l'^n  charge:    G.  Murray,  In^^c'nieur. 

PEMBROKE,  comté  de  Renfrew,  (5,000).  Inau^(ur6  en  1893;  pro- 
pri6t^*  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Ottawa, 
(Lac  Allumette)  est  pompée  dans  un  <  hûtcau  d'eau  et  directement 
dans  les  conduites  principales,  distance  2J  milles;  force  motrice  élec- 
trique avec  installation  auxiliaire  à  vapeur;  maximum,  200,  moyenne, 
100  chevaux.  Réservoir:  1  château  d'eau,  171,000  gallons  de  capacité. 
Distribution:  \^  milles  de  conduites  en  acier,  en  fonte  et  en  fer  forgé; 
117  bouches  d'incendie;  1,200  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer 
galvanisé,  diamètre  J  à  \h  pouce.  Pression:  normale,  73  livres; 
125  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  750,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système,  $200,000;  entretien,  S6,000  par  an; 
intérêt  et  fonds  d'amortissement,  $11,000;  revenu,  $12.000  des  con- 
sommateurs particuliers;  $3,200  des  usages  publics.  Taux:  $6  par 
habitation  de  5  chambres;  $6  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  10c 
à  30c  par  1,000  gallons.  En  charge:  W.  J.  Moore,  Ingénieur  muni- 
cipal. 

PENETANGUISHENE,  comté  de  Simcoe,  (3,967).  Inauguré  en  1890; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  puits  et  de 
sources  est  pompée  dans  les  conduites  principales  et  dans  un  château 
d'eau,  distance  J  de  mille;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité, 
moyenne,  85,  maximum,  170  chevaux;  double  installation  de  pompes. 
Réservoirs:  1;  350,000  gallons  et  un  château  d'eau,  300,000  gallons 
de  capacité.     Distribution:    12  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre, 

4  à  10  pouces;  60  bouches  d'incendie;  525  tuyaux  de  service,  diamètre, 
^  à  4  pouces.  Pression:  normale,  89  livres;  110  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  350,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $10,300;  coût  du  système  de  distribution, 
$50,872;  entretien,  $4,250  par  an;  intérêt,  $435;  revenu,  S6,000  des 
consommateurs  particuliers,  $2,950  des  usages  publics.  Taux:  au 
compteur,  10c  à  30c  par  1,000  gallons;    prix  fixe,  $5  et  au-dessus  par 
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habitation;    pour   salle  de   bains,   50c   par   membre   de   famille.     En 
charge:   J.  Irwin,  Surintendant. 

PERTH,  comté  de  Lanark,  (3,500).  Inauguré  en  1897;  appartient  à 
la  Canadian  Electric  and  Water  Power  Co.  Approvisionnement: 
l'eau  de  la  rivière  Tay  est  pompée  directement  dans  les  conduites  prin- 
cipales, distance,  J  mille;  force  motrice  à  électricité  et  à  vapeur, 
moyenne,  50;  maximum,  200  chevaux;  double  installation  de  pompes. 
Purification:  filtration  lente  par  le  sable.  Distribution:  12  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre,  4  à  10  pouces;  43  bouches  d'incendie; 
425  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb,  diamètre,  |  à  J  de 
pouce.  Pression:  normale,  45  livres;  150  livres  en  cas  de  feu.  Con- 
sommation: 500,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'aj^provisionnement,  $40,000;  coût  du  système  de  distribution, 
$75,000;  entretien,  $5,650  par  an;  intérêt,  $4,875;  revenu,  $5,839 
des  consommateurs  particuliers;  $1,050  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  suivant  l'évaluation  immol:)ilière,  $5  et  au-dessus  par  habi- 
tation; au  compteur,  8c  par  1,000  gallons.  En  charge:  R.  J.  Smith, 
Surintendant. 

PETERBOROUGH,  comté  de  Peterborough,  (20,000).  Inauguré  en 
1882;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière 
Otonabee  est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales, 
distance  2J  milles;  force  motrice  hydraulique,  450  à  500  chevaux. 
Distribution:  40  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  3  à  20  pouces; 
267  bouches  d'incendie;  3,721  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer 
galvanisé;  tuyaux  en  fonte  pour  services  plus  considérables.  Pression: 
normale,  75  livres;  130  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  3,000,000 
de  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $492,000;  entre- 
tien, $18,527  par  an;  revenu,  $50,265.  Taux:  prix  fixe,  $4  et  au- 
dessus  par  habitation,  suivant  le  nombre  de  chambres;  $5  pour  salle 
de  bains;  au  compteur,  13 J  à  40c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
R.  L.  Dobbin,  Surintendant. 

PETROLIA,  comté  de  Lambton,  (4,100).  Inauguré  en  1896;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Huron  est  pompée 
dans  un  château  d'eau,  distance  13  milles;  force  motrice  à  vapeur, 
60  à  100  chevaux;  double  installation  de  chaudières,  moteurs  et  pom- 
pes. Distribution:  13 J  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  2  à 
12  pouces;  100  bouches  d'incendie;  1,600  tuyaux  de  service  en  plomb. 
Pression:  25  à  35  livres.  Consommation:  850,500  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $131,760;  coût 
du  système  de  distribution,  $59,500;  entretien,  $5,600  par  an;  intérêt. 
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$9,978;  revenu,  $12,200  dvn  (*()n.*u)ininatciirH  |)arti(  ulirni;  $4,000  dm 
iisii^'cs  piihlics.  Taux:  prix  fixe,  $7  cl  au-(lf*HHUH  par  hahitatir>n 
d'aprî^s  \v  ii()nil)r(.'  i\v  <  li.imhrrs;  SO  i)()iir  siillc  dr  bainn.  Kn  charKi*: 
J.  Mrllattic,  Secrétaire  de  l.i  (.'omiiiission  du  syHtt'^mc  de»  eaux. 

PICTON,  i..mi(  .1.  riiiuv  ICdward,  (4,000).  InauKur/-  en  1889;  pro- 
pri^Mr  mimieipale.  Ai)i)rovisionnement:  l'eau  de  la  baie  de  Quinte 
est  pompée  dans  un  réservoir,  dislance,  J  mille;  force  niotric(î  à  vapeur, 
nu)>'cnne,  ()()  clievaux;  d()ul)le  installation  de  [Mjnipes.  Réservoir:  1; 
.^OO.DOO  ^allo'is  de  capacitC'.  Distribution:  5  milles  de  ((induites  en 
fonte,  di.imélre,  2  i\  8  i:K)uces;  40  bouc  lies  d'incendie;  275  tuyaux  de 
service  en  fer  y^alvanisé.  Pression:  normale,  75  livres;  90  livres  en 
cas  de  tcu.  Consommation:  .^50,000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $10,000;  coût  du  système  de  distri- 
bution, $20,000;  entretien,  $3,000  par  an;  revenu,  $3,000.  Taux: 
prix  fixe,  $9  par  habitation;  au  c()mi)teur,  12 -Se  i\  19- 2c  î)ar  1,000 
gallons.     P2n  charge:   S.  O.  Crandell. 

PORT  ARTHUR,  district  de  Thundcr  Bay,  (16,500).  Inauguré  en  1903; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Supérieur 
est  pompée  dans  un  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales, 
distance,  3  milles;  force  motrice  électrique  et  hydraulique;  moyenne, 
450,  maximum,  525  chevaux.  Réservoir:  château  d'eau,  200,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  37f  milles  de  conduites  en  fonte 
et  en  bois,  diamètre,  4  à  12  pouces;  294  bouches  d'incendie;  2,858 
tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale,  90  livres;  130 
livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  2,174,535  gallons.  État  finan- 
cier: coût  total  du  système,  $634,756;  entretien,  $23,834  par  an; 
intérêt,  $96,542;  revenu,  $41,225  des  consommateurs  particuliers; 
$10,240  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $9  et  au-dessus  par  habi- 
tation; au  compteur,  11  •2c  à  16c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
L.  M.  Jones,  Ingénieur  municipal. 

PORT  CAJtLING,  district  de  Muskoka,  (135).  Inauguré  en  1902;  pro- 
priété coopérative  entre  les  consommateurs.  Approvisionnement: 
l'eau  de  la  rivière  Indian  est  pompée  dans  des  réservoirs,  distance, 
1,200  pieds;  force  motrice  à  vent  et  moteur  à  la  gazoline,  3  chevaux. 
Réservoirs:  2;  5,000  gallons  de  capacité  chacun.  Distribution: 
1  mille  de  conduites  principales  en  fer  galvanisé,  diamètre,  1  à  2| 
pouces;  22  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre,  J  de  pouce. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $800;  coût 
du  système  de  distribution,  S475;  entretien,  $100  par  an;  revenu, 
$125.  Taux:  prix  fixe,  $12  par  habitation.  En  charge:  W.  F.  Hanna 
Secrétaire. 
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PORT  COLBORNE,  comté  de  VVdlaml,  (2,206).  Inauguré  en  1898; 
propriété  munie  ij)ale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Krié  est 
pompée  dans  un  château  (i'e.iu,  distante,  \  mille,  force  motrice  à  ji^az 
et  ù  l'électricité;  double  installât icjn  de  j)ompes.  Réservoir:  1  châ- 
teau d'eau,  12  X  80  pieds;  56,500  gallons  de  capacité.  Distribution: 
6  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre,  6  pouces;  62  lx)uches  d'in- 
cendie; 500  tuyaux  de  service,  diamètre,  ^  à  }  de  pouce.  Pression: 
normale,  40  livres;  80  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  75,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $30,000;  entretien, 
$1,200  par  an;  revenu,  $3,000.  Taux:  prix  fixe,  $6  par  habitation. 
En  charge:    D.  Alair,  Greffier. 

PORT  ELGIN,  comté  de  Bruce,  (1,300).  Inauguré  en  1907;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  sources  est  pompée  dans 
un  château  d'eau,  distance  IJ  mille;  force  motrice  à  vapeur,  moyenne, 
75  chevaux;  double  installation  de  chaudières.  Réservoir:  réservoir 
naturel,  400,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  32-  milles  de 
conduites  en  fonte  et  en  fer  galvanisé,  diamètre,  2,  6  et  8  pouces; 
33  bouches  d'incendie;  200  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre, 
^  pouce.  Pression:  34  à  96  livres.  État  financier:  coût  total  du 
système,  $42,000;  entretien,  $900  par  an;  revenu,  $775.  Taux: 
prix  fixe,  $6  par  habitation;  $3  pour  salle  de  bains.  En  charge:  George 
Fisher,  Ingénieur. 

PORT  HOPE,  comté  de  Durham,  (5,000).  Inauguré  en  1896;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Ontario  est  pompée 
dans  un  château  d'eau,  distance,  ^  mille;  force  motrice  à  vapeur, 
maximum,  100  chevaux,  moyenne,  75;  double  installation  de  pompes 
et  chaudières.  Filtre:  filtre  au  sable,  procédé  lent.  Réservoirs: 
3  bassins  de  filtration,  145,000,  270,000  et  800,000  gallons  de  capacité. 
Distribution:  llj  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre,  4  à  12  pouces; 
95  bouches  d'incendie;  730  tuyaux  de  service  en  fer,  diamètre  f  à  2 
pouces.  Pression:  normale,  90  livres;  jusqu'à  130  livres  en  cas  de 
feu.  Consommation:  180,000  gallons.  État  financier:  coût  total 
du  système,  filtre  pas  compris,  $120,000;  entretien,  $9,346  par  an; 
revenu,  $10,510.  Taux:  prix  fixe,  $5  et  $6  par  robinet;  au  compteur, 
10c  à  25c  par  1,000  gallons  avec  un  minimum  de  $9  par  an.  En  charge: 
R.  Gray,  Surintendant. 

PORT  PERRY,  comté  d'Ontario,  (1,200).  Inauguré  en  1905;  propriété 
municipale;  l'eau  n'est  pas  employé  comme  breuvage.  Approvisionne- 
ment: l'eau  du  lac  Scugog  est  pompée  directement  dans  les  conduites 
principales  et  dans  un  château  d'eau,  distance  f  de  mille;  force  motrice 
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A  v.i|H'iir,  35  chevaux.  Réservoir:  (hAiiaii  «l'eau,  65, (KK)  ^.iIIodh  cJe 
capacité.  Distribution:  IJ  milNs  <lc  couduitcH  principalen  en  fer, 
(liauu^tre,  ()  ti  1  |)<>ii(ts;  12  boiu  iirs  «l'incendie;  M)  tuyaux  de  wrvirc 
«Il  In  ^.ijv.inisr.  Pression:  nornialc,  70  livres;  100  livres  en  «as  de 
l(  Il  État  financier:  («»nt  «lu  système  d'ai)|)r«)viHi()iu»enient,  $12,000; 
(OUI  «lu  système  de  «list t ihution,  $10,000;  entretien,  $5(K)  |)ar  an; 
revenu,  S500  «les  c«)ns«)umiat«'urs  particuliers;  $450  des  usageH  publics. 
Taux:  piix  lixe,  $5  et  au-dessus  par  hal)itati«)n ;  $4  [Kiur  siille  de  t>ains. 
l.ii  (  har^e:    K.  j.    Tinsley. 

PORT  STANLEY,  «oiuti-  (l'i:iL;iii.  (700).  Inau^un':  en  191S;  pro- 
pri«.''t6  municiiKile.  Approvisionnement:  l'eau  du  lac  Kri6,  filtrée  à 
travers  du  sable,  est  |)()iiip6e  dans  une  cuve-rési*rv«)ir,  distance,  J 
mille;  force  motrice  i\  rélectricité,  5  à  50  chevaux.  Réservoir:  cuve- 
r6servoir,  65,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  <S  milles  de  con- 
duites en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre,  J  à  8  pouces;  22  Ix^uches 
d'inr(Mi(li«^  2>^6  tuyaux  de  service  en  fer  forgé,  diamètre,  J  de  fx)uce. 
Pression:  normale,  65  H\Tes;  125  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 40,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $34,800; 
entretien,  $1,300  par  an;  intérêt,  $2,000;  revenu,  $1,900  des  consom- 
mateurs particuliers;  $1,260  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe, 
$8.10  par  habitation.     En  charge:   W.  Mitchell,  Gérant. 

PRESCOTT,  comté  de  Grenvillc,  (3,000).  Inauguré  en  1900;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  St.  Laurent  est 
pompée  dans  les  conduites  principales  et  dans  une  cuve-réservoir, 
distance,  400  pieds;  force  motrice  à  électricité,  maximum,  75  chevaux, 
avec  installation  à  vapeur  comme  auxiliaire.  Réservoir:  1  cuve- 
réservoir  surélevée,  17,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  7^ 
milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre,  4  à  12  pouces;  92  bouches 
d'incendie;  600  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  normale, 
65  livres;  80  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  300,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $6,900;  coût 
du  système  de  distribution,  $55,732;  entretien,  86,234  par  an;  revenu, 
$6,000  des  consommateurs  particuliers;  $3,031  des  usages  publics. 
Taux:  au  compteur,  9 -60  à  35 •2c  par  1,000  gallons;  prix  fixe,  $5.40 
par  robinet.     En  charge:    R.  R.  Dowsley,  Surintendant. 

PRESTON,  comté  de  Waterioo,  (4,954).  Inauguré  en  1907;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources  par  gra- 
vitation dans  un  réservoir,  distance,  J  mille;  ensuite  elle  est  pompée 
dans  un  château  d'eau;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  45  che- 
vaux;  double    installation    de    pompes.      Réservoir:    château  d'eau. 
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127,000  gallons;  réservoir,  65,000  gallons  de  capacité.  Distribution: 
conduites  principales,  diamètre,  4  à  12  pouces;  89  l)Ouches  d'incendie; 
9vSl  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  nor- 
male, 70  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  22.S,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'apj)r()\'isi()nnement,  $39,- 
214;  coût  du  système  de  distribution,  $101,987;  entretien,  $11,097 
par  an;  revenu,  $14,170.  Taux:  prix  fixe,  S6  par  habitation;  $7 
pour  salle  de  bains;  au  compteur,  6c  à  30c  par  1,000  gallons.  En 
charge:   T.  R.  Waugh,  Surintendant. 

RAINY  RIVER,  district  de  Rainy  River,  (800).  Inauguré  en  1910; 
propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Rainy 
est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales,  distance,  f  de 
mille;  on  emploie  les  moteurs  à  gazoline,  25  chevaux;  double  instal- 
lation de  moteurs  et  pompes.  Réservoirs:  2;  6,000  gallons  chacun. 
Distribution:  3  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre,  6  à  8  pouces; 
^2  bouches  d'incendie;  115  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre, 
J  de  pouce.  Pression:  normale,  40  livres;  100  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  500,000  gallons,  y  compris  le  C.N.Ry.  État  finan- 
cier: coût  total  du  système,  $33,000;  entretien,  $5,451  par  an;  in- 
térêt, $540;  revenu,  $4,221  des  consommateurs. particuliers;  $1,230 
des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $9  et  au-dessus  par  habitation; 
$9  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  8c  à  45c  par  1,000  gallons.  En 
charge:  S.  Sage,  Surintendant. 

RENFREW,  comté  de  Renfrew,  (4,000).  Inauguré  en  1897;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  rivière  Bonnechère 
est  pompée  dans  un  château  d'eau,  distance  \  de  mille;  force  motrice 
hydraulique,  avec  installation  électrique  et  à  vapeur  comme  auxi- 
liaire; moyenne,  50  chevaux,  maximum,  200.  Réservoir:  château 
d'eau,  157,000  gallons  de  capacité.  Purification:  filtres  mécaniques. 
Distribution:  12  milles  de  conduites  en  béton,  en  fonte  et  en  fer 
galvanisé,  diamètre,  1  à  18  pouces;  107  bouches  d'incendie;  926 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé,  diamètre,  i  à  2  pou- 
ces. Pression:  normale,  80  livres;  150  livres  en  cas  de  feu.  Consom- 
mation: 500,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  de  dis- 
tribution, $60,000;  entretien,  S3, 97 7  par  an;  revenu,  $13,343.  Taux: 
prix  fixe,  $5  et  au-dessus  selon  le  nombre  de  pièces;  $5  pour  salle 
de  bains.     En  charge:  J.  R.  Stewart,  Ingénieur  municipal. 

RIDGETOWN,  comté  de  Kent,  (480).  Inauguré  en  1912;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  des  puits  artésiens  est  pompée 
dans  un  château  d'eau,  distance,  \  de  mille;    moteurs  à  gaz,  7  à  15 
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chevaux;  donltl»-  insi.ill.ition  de*  inolfiirH  «i  imhiiim"*  R^-servoir: 
rhfltiMii  (l'c.iii.  11. ()()()  ^.illniiM  (If  raparil/'.  DiHtribution :  4  imllrn  <le 
t'oiidiiilt -^  (Il  loiitc,  (li.mirlrr,  4  i\  H  |mju<c-s;  M.  Im>ii(  lus  d'iiu  i-iirlie; 
*)6  tuyaux  de  stTvirr  vn  fer  ^falvanin^v  Pression:  norrnal<*.  M)  livreu; 
110  livres  vi\  ras  de  feu.  Consommation:  il, 000  vcalloiis.  ÉUt 
financier:  mCw  du  système  (rai)|)r()viHi()nncmtiit ,  S 16, KM);  coût  du 
syst(''in('  dr  dislrihutioii,  S17..S00;  ciitri-ticn,  Sl/).^1  par  an;  intfrôt, 
$1.04();  revenu,  SSOO.  Taux:  prix  fixe,  sSlO  p.ir  habitation.  Kn 
eharijc:     D.    Hre.ik,  Sni  iiihiul.iiit . 

ROCKLAND,  ((Uiih  d»  kussell,  (3,000).  Appartient  \  W.  C.  lùiwards 
tS:  ('().  Approvisionnement:  ICan  de  la  rivière  Ottawa  est  pomp^tî 
dans  les  conduites  principales  et  dans  une  cuve-r6servoir,  distance, 
J  mille;  force  motrice  i\  vai)eur,  45  chevaux;  double  installation  de 
pompes.  Distribution:  2  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  for^^, 
diami^tre,  3.\  ù  (>  |)<)ii( es;  24  bouches  d'incendie;  400  tuyaux  de  service 
en  fer  tory^è.  Pression:  normale,  40  li\res;  150  livres  en  cas  de  feu. 
Consommation:  50, ()()()  gallons.  État  financier:  coût  total  du  sys- 
tème, $40,000;  revenu  annuel,  $490  des  usages  pul)lics.  En  charge: 
Henry  Taylor. 

ST.  CATHARINES,  comté  de  Lincoln.  (17,500).  Inauguré  en  1879; 
propriété  nuinicipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  lac 
Erié,  par  gravitation,  via  Welland  Canal,  distance,  7  milles.  Ré- 
servoirs: 2;  55  acres  et  10  acres  de  superficie  respectivement.  Puri- 
fication: sédimentation  et  traitement  au  chlore  liquide.  Distri- 
bution: 53 J  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre, 
IJ  à  36  pouces,  percement  sous  un  rocher,  diamètre,  5x7  pieds;  364 
bouches  d'incendie;  4,625  tuyaux  de  service  en  plomb,  fer  galvanisé 
et  en  fonte,  diamètre,  f  à  8  pouces.  Pression:  70  à  116  livres.  Con- 
sommation: 2,750,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système 
$819,813;  entretien,  $7,000  par  an;  intérêt,  $24,681;  revenu,  844,220 
des  consommateurs  particuliers;  $7,885  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $3.50  à  $6  par  habitation;  $5  pour  salle  de  bains;  au  comp- 
teur, 4 •8c  à  19 •2c  par  1,000  gallons.  En  charge:  A.  Milne,  Surin- 
tendant. 

ST.  GEORGE,  comté  de  Brant,  (550).  Inauguré  en  1888;  appartient 
à  St.  George  Water  Supply  Ce.  Approvisionnement:  l'eau  provient 
de  sources  par  gravitation,  distance,  J  mille.  Réservoir:  1;  1,760 
gallons  de  capacité.  Distribution:  3  milles  de  conduites  principales 
en  fer,  diamètre,  1  à  2^  pouces;  59  tuyaux  de  ser\-ice,  diamètre,  |  à 
1  pouce.     État  financier:   coût  total  du  système,    82,198;  entretien. 
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S163  par  an;  revenu,  S398  par  an.     Taux:   i)rix  fixe,  $6  par  habitation. 
En  charge:  J.  L.  Addison,  Gérant. 

ST.  MARYS,  conilc'  de  Pcrth.  (4,000).  Inauguré  en  1899;  propriété 
nuinic:ii)alc.  Approvisionnement:  l'eau  des  [)uits  artésiens  est  pom- 
pée dans  un  château  d'eau,  distance,  500  verges;  force  motrice  à 
vapeur  et  à  électricité,  45  à  70  chevaux;  double  installation  de  pom- 
pes. Réservoir:  1  château  d'eau,  80,000  gallons  de  capacité.  Dis- 
tribution: 8  milles  de  conduites  principales  en  fonte,  diamètre,  4  à 
10  f)ouces;  68  bouches  d'incendie;  540  tuyaux  de  service  en  plomb 
et  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale,  75  livres;  100  à  125  livres  en 
cas  de  feu.  Consommation:  75,000  gallons.  État  financier:  coût 
du  système  d'approvisionnement,  $17,675;  coût  du  système  de  dis- 
tribution, $41,204;  entretien,  $6,436  par  an;  intérêt,  $3,246;  revenu, 
$3,593  des  consommateurs  particuliers;  $2,976  des  usages  publics. 
Taux:  au  compteur,  30c  par  1,000  gallons;  prix  fixe,  S5  pour  premier 
robinet;  $5  pour  salle  de  bains.     En  charge:   H.  M.  Miller. 

ST.  THOMAS,  comté  d'Elgin,  (15,453).  Inauguré  en  1890;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  de  la  crique  Kettle  et  des  puits 
artésiens  est  pompée  directement  dans  les  conduites  principales  et 
dans  une  cuve-réservoir  surélevée,  distance,  IJ  mille;  force  motrice 
à  vapeur,  maximum,  200  chevaux,  moyenne,  100;  double  installation 
de  pompes.  Filtre:  filtre  "Hyatt".  Réservoirs:  2;  capacité  totale 
25,000,000  de  gallons.  Distribution:  31  milles  de  conduites  en  fonte, 
en  fer  forgé  et  en  acier,  diamètre,  J  à  18  pouces;  199  bouches  d'in- 
cendie; 3,733  tuyaux  de  service  en  fer  forgé  et  en  plomb.  État  finan- 
cier: entretien,  $19,211  par  an;  revenu,  $38,755.  Taux:  prix  fixe, 
$3.50  et  au-dessus  par  habitation;  $3.50  pour  salle  de  bains;  au  comp- 
teur, 8c  à  16c  par  1,000  gallons.     En  charge:   S.  O.  Perry,  Secrétaire. 

SANDWICH,  comté  d'Essex,  (2,900).  Inauguré  en  1892;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  du  système  de  Windsor,  Ont.  (q.v.) 
Distribution:  7  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  galvanisé,  dia- 
mètre, 2  à  8  pouces;  50  bouches  d'incendie;  571  tuyaux  de  service 
en  plomb.  Pression:  25  livres.  État  financier:  coût  du  système 
de  distribution,  $40,000;  entretien,  $3,800  par  an;  revenu,  S4,200  des 
consommateurs  particuliers;  $1,000  des  usages  publics.  Taux:  prix 
fixe,  $5  par  habitation;  $3  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  21c  par 
1,000  gallons.     En  charge:   E.  R.  North,  Greffier. 

SANWICH  EAST,  comté  d'Essex.     (Voyez  sous  Walkerville) . 


Senico  d'Eau  de  St.  Catharines — Prise  d'eau  de  24  pcs. 


Service  d'Eau  de  St.  Catharines — Le  déversoir 
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SARNIA,  (oinir  (Ir  I..iiiil)tMn,  (LÎ.OOO).  Iii.iiiKur/-  vu  1870;  propri^-té 
iniiiii(  ip.ilr  Approvisionneinent:  \\a\i  «Ir  l.i  rivière  St.  Clair  est 
pomper  (liri'ctiMiHMil  dans  Ifs  conduitch  priiK  ip.ilcs,  dintarirc,  Ij  mille; 
forri'  m<>lrii't'  ;\  l.i  vapeur,  150  chevaux;  double  iiihlallation  de  fKim[)eft. 
Distribution:  .^^  milNs  de  coiidnites  eu  fuute  et  en  fer  for^;/-,  diamètre, 
J  ;\  -!()  p<>U((s;  !'>()  houclu's  d'iuceudie;  .^,110  tuyaux  de  ^rvice  <*n 
ploud»  ((  eu  1er  ^;alvanis6,  i  ;\  3  pouces.  Pression:  uorm.de,  60 
livres;  <>()  .\  100  livres  eu  ras  de  f«'u.  Consommation:  3,5(K),(KK) 
gallons.  État  financier:  (oûi  total  du  système,  $225,000;  entretien 
aminci.  SS,550;  re\(iui  aiuniel,  SJ.^.OOO.  Taux:  j»rix  fixe,  S3  et  plus 
par  hal)itati()u;  salle  de  haius,  SI.      l'ai  charj^e,  Richard  Bell,  lu^ènieur. 

SAULT  STE.  MARIE,  district  d'Al^^ouia,  (L^.OOO).  Inauguré  eu  1H04; 
aj)partieut  ;\  la  Tatoua  W'ater  and  Li^çht  Co.  Purification:  l'i  au 
subit  un  Iraitcmeut  ii  l'iui^ochloritc  de  cliaux.  Approvisionnement: 
l'eau  est  pompée  di'  la  rivière  St.  Mary,  directement  dans  les  con- 
duites principales;  distance  1  mille;  force  motrice  hydraulique,  maxi- 
mum 300,  moyenne  200  chevaux;  double  installation  de  pompes.  Dis- 
tribution: vSOj  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  galvanisé,  diamètre 
\  à  21  pouces;  1S4  bouches  d'incendie;  2,568  tuyaux  de  service  en  fer 
p:alvanisé.  Pression:  normale,  80  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $35,000;  coût  du 
système  de  distribution,  $273,000;  entretien,  $20,000  par  an;  revenu, 
$50,000  des  consommateurs  particuliers  et  $8,600  des  usages  publics. 
Taux:  prix  fixe,  $5  et  au-dessus  par  habitation;  $4  pour  salle  de  bains; 
au  compteur,  8c  à  24c  par  1,000  gallons. 

SEAFORTH,  comté  de  Huron,  (2,145).  Inauguré  en  1876;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  du  ruisseau  Silver,  pompée 
directement  dans  les  conduites  principales;  distance  J  de  mille;  force 
motrice  à  vapeur,  maximum  85,  moyenne  60  chevaux;  double  instal- 
lation de  pompes  et  chaudières.  Distribution:  3  milles  de  conduites; 
13  bouches  d'incendie;  40  tuyaux  de  service.  Pression:  normale, 
60  livres;  110  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  200,000  gallons. 
État  financier:  coût  total  du  système,  $15,000;  entretien,  $1,100  par 
an;  revenu,  $750.  Taux:  prix  fixe,  $5  à  $30  par  service.  On  ne  se 
sert  de  cette  eau  qu'en  cas  de  feu,  pour  les  industries  et  pour  arroser 
les  pelouses. 

SHELBOURNE,  comté  de  Dufïerin,  (700).  Inauguré  en  1889;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  eau  de  puits  artésiens,  pompée 
dans  une  cuve-réservoir  en  acier,  distance  ^  mille;  force  motrice  à 
vent  et  à  gazoline,  6  à  8  chevaux.     Réservoir:   une  cuve-réservoir  de 
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120, ()()()  gallons  de  caparil6.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en 
fer,  diamètre  2  ;\  10  pouces;  23  bouches  d'incendie;  270  tuyaux  de 
sc^rvirc  vu  ftT.  Pression:  60  livres.  Consommation:  15,000  j^al Ions. 
État  financier:  coflt  total  du  système,  $32,500;  entretien,  SI  .100  par 
an;  ri'\ciui,  $1,300.  Taux:  prix  fixe,  $5  par  habitation;  $2  iK>ur 
salle  de  bains.     Kn  charge:    \V.  Whitehead. 

SIMCOE,  (omté  de  Norfolk,  (4,117).  Inauguré  en  1908;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  eau  de  sources,  pompée  dans  un  château 
d'eau  et  directement  dans  les  conduites  principales,  distance  1  mille; 
force  motrice,  moteurs  à  gaz,  50  à  80  chevaux;  double  installation  de 
pompes.  Réservoir:  château  d'eau,  20  X  65  pieds,  127,000  gallons. 
Distribution:  11  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre 
IJ  à  8  pouces;  69  bouches  d'incendie;  808  tuyaux  de  service  en  plomb 
et  en  fer  galvanisé,  diamètre  J  de  pouce.  Pression:  normale  60  livres; 
125  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  173,175  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $24,914;  coût  du 
système  de  distribution,  $65,098;  entretien,  $2,297  par  an;  inté- 
rêts sur  obligations,  $4,732;  revenu,  S5,832  des  consommateurs  par- 
ticuliers et  $2,690  des  usages  publics.  Taux:  au  compteur,  8c  à 
24c  par  1,000  gallons;  prix  fixe,  $6  et  au-dessus  par  habitation.  En 
charge:   \V.  C.  McCall,  Surintendant. 

SMITHS  FALLS,  comté  de  Lanark,  (5,000).  Inauguré  en  1899;  pro- 
priété municipale.  Un  système  appartenant  à  des  particuliers  avait 
approvisionné  la  ville  depuis  1887  jusqu'à  1899.  Approvisionnement: 
eau  de  la  rivière  Rideau,  pompée  directement  dans  les  conduites  prin- 
cipales; distance  ^  mille;  force  motrice,  à  eau  et  à  vapeur,  100  à  175 
chevaux.  Distribution:  11^  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  acier, 
diamètre  4  à  10  pouces;  98  bouches  d'incendie;  1,200  services  en 
plomb,  diamètre  ^  et  f  de  pouce.  Pression:  normale  60  livres;  100 
livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du  système  d'approvision- 
nement, $100,000;  coût  du  système  de  distribution,  $100,000;  entre- 
tien, $6,000  par  an;  revenu,  $12,000  des  consommateurs  particuliers 
et  $6,000  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $10  par  habitation; 
au  compteur,  5c  par  1,000  gallons.  En  charge:  J.  G.  Hayes,  Surin- 
tendant. 

SOUTHAMPTON,  comté  de  Bruce,  (1,200).  Inauguré  en  1901;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  eau  du  lac  Huron,  pompée 
dans  une  tour  d'eau,  distance  J  mille;  force  motrice  électrique  et  à 
vapeur,  50  chevaux;  double  installation  de  pompes.  Réservoir: 
tour  d'eau,  138,000  gallons.     Distribution:    4  milles  de  conduites  en 
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foiitf,  (li.uuctii-  «1  .\  K  |M)U((s;  ^^  IxmkIus  d'iiu ciidii* ;  27.S  tuyaux  di* 
stTvicc  (Il  fer  ^;alvaiiis<-  Pression:  uornialr,  67  livrrs;  110  livn-H  i-n 
cas  (le  liii.  Consommation:  I.i  vilU-  rllr-m(^rnc,  lOO.CHK)  K'^llon»; 
la  pis('ifa(  inir,  IS.S.ooo  j.'.»Ilc.ii ,  État  financier:  coftt  du  nyHt^mc 
d*a|)i)rovisi<)nni'm(iit ,  $S, ()()();  (oOt  du  Hyslrmc  de  dintribution,  $35, (KK); 
entretien,  $2,200  i)ar  an;  iiit/rêt,  Sl.OOO;  revenu,  $2,572.  Taux: 
prix  fixe,  SI  par  habitation,  S5  pour  salle  de  bains;  au  rom[)teur,  18c 
par  1,01)0  gallons.      lOn  eh.ir^^c  :   (i.  W.  Martin. 

STAYNER,  (onilr  de  Siin((M-.  (1,100).  Inau^(ur(''  en  1K99;  |)ropriaé 
niiiiiit  ii)aK'.  Approvisionnement:  l'i  iii  j)rovient  de  sources,  par  gra- 
vitation; distance  ^  milles.  Distribution:  conduites  en  fonte;  14 
bouches  d'incendie;  tuyaux  de  ser\ice  en  fer  ^akanis^*,  diamètre  J 
pouce.  Pression:  65  livres.  Consommation:  100.000  ^^lllons.  État 
financier:  entrelien,  S.^OO  j)ar  an;  re\-enu,  $850.  Taux:  prix  fixe, 
$4  pour  le  premier  robinet. 

STEELTON,  district  d'Als:oma,  (5,500).  Inaugurcf-  en  1906;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  art^*siens. 
Réservoir:  1  de  050,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  9j  milles 
de  conduites  principales  en  fonte,  diamètre  4  à  12  pcnices;  en  plus, 
conduites  principales  de  2  pouces  en  diamètre;  47  bouches  d'incendie; 
1,000  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb,  diamètre  ^  pouce. 
Pression:  normale,  80  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  Consomma- 
tion: 240,000  gallons.  État  financier  :  coût  total  du  système,  $120,000; 
revenu,  $9,000  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $8  et  au-dessus  par  habita- 
tion.    En  charge:  W.  B.  Redfern,  Ingénieur  municipal. 

STOUFFVILLE,  comté  d'York,  (1,000).  Inauguré  en  1897;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  sources,  par 
gravitation;  distance  2J  milles.  Réservoir:  1  de  250,000  gallons  de 
capacité.  Distribution:  5  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4 
à  12  pouces;  38  bouches  d'incendie;  200  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé,  diamètre  J  pouce.  Pression:  normale,  60  livres;  50  à 
56  li\Tes  en  cas  de  feu.  État  financier  :  coût  total  du  système,  $30,000; 
revenu,  $886  des  consommateurs  particuliers;  $1,000  des  usages 
publics.  Taux:  prix  fixe,  $4  par  habitation;  $2  pour  salle  de  bains. 
En  charge:   J.  Urquhart,  Greffier. 

STRATFORD,  comté  de  Perth,  (10,000).  Inauguré  en  1883;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  eau  de  la  rivière  Avon  et  de  6 
puits  artésiens,  coulant  à  travers  un  filtre,  est  pompée  directement 
dans  les  conduites  principales;   distance  J  mille;   force  motrice  à  élec- 
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tri(iuc  et  à  vapeur,  maximum  70,  moyenne  22  chevaux.  Purification: 
filtre  mécanique.  Distribution:  29J  milles  de  conduites  en  fonte  et 
en  fer  for^('*,  diamètre  2  î\  1  2  pouces;  190  bouches  d'incendie;  2,200 
tuyaux  de  service  en  i)lomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  normale, 
60  livres;  100  à  120  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  1,200,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $260,000;  entretien, 
$20,21vS  par  an;  inièrèt,  810,030;  revenu,  $34,136  des  consommateurs 
particuliers;  $6,540  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  S5  à  $12 
par  habitation;  $7.50  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  7ic  à  54c 
par  1,000  gallons.     En  charge:    I'.  McNab,  Surintendant. 

STRATHROY,  comté  de  Middlosex,  (3,100;.  Inauguré  en  1903;  pro- 
priété municipale.  Approvisionnement:  eau  de  la  rivière  Sydenham 
est  pompée  dans  une  tour  d'eau;  distance  200  pieds;  force  motrice, 
électrique,  20  chevaux.  Réservoir:  1  de  150,000  gallons  de  capacité. 
Distribution:  6  milles  de  conduites  en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces; 
42  bouches  d'incendie;  210  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pres- 
sion: normale,  35  Hntcs;  100  livres  en  cas  de  feu.  Consommation: 
250,000  gallons.  État  financier:  coût  total  du  système,  $45,000; 
entretien,  $200  par  an;  revenu,  $3,000  des  consommateurs  parti- 
culiers et  $1,760  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe,  $1  par  robinet; 
$6.50  pour  salle  de  bains;  au  compteur,  5c  par  1,000  gallons.  En 
charge:   E.  R.  Smithrim,  Surintendant. 

STREETSVILLE,  comté  de  Pcel,  (600).  Inauguré  en  1912;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  eau  de  la  rivière  Crédit,  pompée 
directement  dans  les  conduites  principales;  force  motrice,  vapeur, 
maximum  85,  moyenne  25  chevaux.  Distribution:  1  mille  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  6  pouces;  14  bouches  d'incendie;  26  tuyaux  de 
ser\icc.  Pression:  normale,  50  livres;  110  livres  en  cas  de  feu.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $1,500;  coût  du 
système  de  distribution,  $5,000;  intérêts,  $300;  revenu,  $660.  Taux: 
prix  fixe,  $3  et  au-dessus  par  habitation;  $4  pour  salle  de  bains.  En 
charge:   F.  Vansickle. 

STURGEON  FALLS,  district  de  Nipissing,  (2,282).  Inauguré  en  1903; 
la  station  des  pompes  appartient  à  la  Impérial  Paper  Mills  Ltd.,  le 
reste  du  système  appartient  à  la  municipalité.  Approvisionnement: 
eau  de  la  rivière  Sturgeon,  pompée  directement  dans  les  conduites 
principales;  force  motrice  hydraulique.  Filtre:  à  pression.  Dis- 
tribution: 5\  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  galvanisé,  diamètre 
4  à  10  pouces;  47  bouches  d'incendie;  485  tuyaux  de  service.  Pres- 
sion: normale,  40  livres;  100  livres  en  cas  de  feu.  État  financier: 
coût  total  du  système,  $46,000;  entretien,  $1,267  par  an,  revenu,  $3,149. 
Taux:  prix  fixe.     En  charge:  O.  Forcier,  Surintendant. 
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SUDBURY,  (lihtiu  t  «Ir  Sn.ll.uiv,  f7,()4()).  In.iii^jiir/-  c-ii  1K95;  propri/-l^ 
inuiiii  ipali'.  Approvisionnement:  eau  du  lar  KaniH^iy,  |K>ni()/*e  dann 
une  cuvc-r^'servoir  surMev^r,  distance  1  mille;  inrcv  motrice,  Mcctri- 
cit^',  maximum  500,  moyenne  200  chevaux;  un  synlème  auxiliaire 
(le  i)()in|us,  .\  vapeur,  .^00  chevaux,  en  cas  de  n/*ceHHit^',  Réservoir; 
cuve  surt'levte,  65,000  K'idions  de  ca|)acit^'.  Distribution:  13}  milUn 
de  conduites  en  fonte,  diami^tre  4  ;\  12  iM)Uces;  71  l*<>u(  Iu-h  d'incendi»-; 
1,2<>2  tuyaux  de  scrvii c  en  fer  j^alvanis/*  en  fonte  et  en  plomi),  diami''trc 
4  i\  6  pouces.  Pression:  normale,  75;  100  livres  en  ca^  de  feu.  Con- 
sommation: 1  ,()50,0()0  ^jallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$222,1<)();  ciitritiin,  $12,KS0  par  an;  intérêts,  S4, 169;  revenu,  $21,380 
jiar  au.  Taux:  \)v'\\  fixe,  $10.66  et  au-dessus  par  habitation;  $5.32 
pour  salle  de  bains;  au  (•()m|)t(ur,  6c  j\  25c  i)ar  1,000  gallons;  mini- 
numi,  SS  par  trimestre.      lai  ciiar^^e:    R.  M.  Martind.ile,  Surintendant. 

TAVISTOCK,  comt6  d'Oxford,  (200).  Inau^uiré  en  1911;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pomp6e  de  puits  arté- 
siens, distance  J  mille,  dans  une  cuve-réservoir  surélevée;  force  motrice 
à  vapeur.  Réservoir:  cuve  surélevée,  38,000  j:^allons  de  capacité.  Dis- 
tribution: 1:J  milles  de  conduites  principales  en  bois  et  en  fer,  diamètre 
4  à  8  pouces;  15  bouches  (rinccndie;  39  tuyaux  de  service  en  fer.  Pres- 
sion: 52  livres.  Consommation:  14,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  du  système,  $20,000;  entretien,  $350  par  an;  revenu,  $267  des 
consommateurs  particuliers  et  $5.50  des  usages  publics.  Taux: 
$1.50  et  au-dessus  par  habitation.     En  charge:    J.  G.  Field,  Greffier. 

TEESWATER,  comté  de  Bruce,  (810).  Inauguré  en  1889;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière 
Teeswater,  directement  dans  les  conduites  principales;  force  motrice 
à  vapeur,  80  chevaux.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fonte; 
diamètre  4  et  6  pouces;  9  bouches  d'incendie.  Pression:  140  livres 
en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  total  du  système,  $15,000;  en- 
tretien, $400  par  an.  On  ne  se  sert  de  cette  eau  qu'en  cas  de  feu. 
En  charge:  Walter  Rose. 

THAMESVILLE,  comté  de  Kent,  (785).  Inauguré  en  1911;  propriété 
municipale.  On  ne  se  sert  pas  de  cette  eau  pour  boire.  Approvi- 
sionnement: l'eau  est  pompée  du  ruisseau  Cornwall,  directement 
dans  les  conduites  principales,  distance  100  pieds;  force  motrice  à 
vapeur;  double  installation  de  pompes  et  chaudières.  Réservoir: 
1  de  125,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  If  milles  de  conduites 
en  fonte,  diamètre  4  à  8  pouces;  17  bouches  d'incendie;  47  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé.     Pression:  normale,  30  livTes;  80  à  150  livres 
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en  cas  de  feu.  Consommation:  30,000  gallons.  État  financier: 
coût  (lu  système  (l'approvisionnement,  $2,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $6,000;  entretien,  $400  par  an;  revenu,  $190.  Taux: 
prix  fixe,  $5  pour  salle  de  bains.     Kn  charge:   S.  West. 

THESSALON,  distrirt  d'Al^^oma,  (l,500j.  Inau^rurc  en  1896;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  lac  Huron, 
directement  dans  les  conduites  principales;  distance  1,000  pieds; 
force  motrice  à  vapeur;  maximum  150  .moyenne  30  chevaux;  double 
installation  de  pompes  et  chaudières.  Distribution:  2}  milles  de 
conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  diamètre  2  à  6  pouces;  24  bouches 
d'incendie;  310  tuyaux  de  service,  diamètre  i  à  1  pouce.  Pression: 
normale,  40  livres;  120  livres  en  cas  de  feu.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $5,000;  coût  du  système  de  distri- 
bution, $22,000;  entretien,  $2,600  par  an;  revenu,  $3,953  des  con- 
sommateurs particuliers;  $880  des  usages  publics.  Taux:  prix  fixe, 
$7.20  et  au-dessus  par  habitation,  $4  pour  salle  de  bains.  En  charge: 
E.  E.  Thompson. 

THOROLD,  comté  de  Welland,  (4,800).  Inauguré  en  1908;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  provient  du  canal  Welland, 
par  gravitation,  jusqu'aux  pompes;  distance  1  mille;  ensuite  l'eau  est 
pompée  dans  un  château  d'eau;  force  motrice  à  électricité  et  à  eau, 
50  à  100  chevaux;  double  installation  de  pompes.  Réservoir:  1 
château  d'eau,  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  9  milles 
de  conduites  en  fonte,  diamètre,  4  à  12  pouces;  67  bouches  d'incendie; 
500  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  diamètre  }  de  pouce.  Pression: 
normale,  60  livres;  160  livres  en  cas  de  feu.  Consommation:  200,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$12,000;  coût  du  système  de  distribution,  $85,000;  revenu,  $3,700 
des  consommateurs  particuliers;  $2,000  des  usages  publics.  Taux: 
prix  fixe,  $4  à  $6  par  habitation;  $5  pour  salle  de  bains;  au  compteur, 
4 •8c  à  19 •2c  par  1,000  gallons.  En  charge:  L.  S.  O'Connor,  Surin- 
tendant. 

TILBURY,  comté  de  Kent,  (1,406).  Inauguré  en  1902;  le  système  des 
pompes  appartient  à  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  Michigan  Central; 
le  système  de  distribution  appartient  à  la  ville.  Approvisionnement: 
l'eau  est  pompée  du  ruisseau  Baptiste  dans  une  cuve-réservoir;  dis- 
tance 3\  milles;  force  motrice  à  gazoline,  55  chevaux.  Réservoirs: 
2  de  79,000  et  90,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  3J  milles  de 
conduites  en  fonte,  diamètre  4  et  6  pouces;  20  bouches  d'incendie; 
121  tuyaux  de  service,  diamètre  J  à  IJ  pouce.     Pression:    normale. 
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15  livres;  KO  .t  KM)  livres  vi\  cas  <lr  l<ii.  ConiommAlimi:  77,168 
KiilUjiis.  État  financier:  coût  du  systAnir  de  distrihution,  $15,000; 
fntrt'tit'ii,  $1,200  |).ir  .m;  revenu,  $Hi)H  des  consointnateurH  particuliem; 
$<)S0  des  usa^;es  i)iilili(s.  Taux:  |)rix  lix<',  S.S  par  habitation;  $5 
pour  sidle  de  hains.  (  )m  ne  se  sert  pas  de  celte  eau  |K)ur  lM>ire  ni  fX)ur 
cuire.      Kn  cli.ir^»':    \V.  A.  Ilnttuii,  (".refher. 

TILLSONBURG,  (onilé  d'Oxford,  (.^,000).  Deux  systèmes  en  usage; 
l'un,  prof)ri('t^"  municipale,  pour  protection  contre  l'incendie;  l'autre, 
qui  ap|)ariitiu  ;\  la  Tillsonburg  Water-Works  Co.,  sert  aux  us^iges 
donicsti(iues. 

Systhmi-:  1)i-:  rkOTKCTiON  contre  l'incendik:  Inauguré  en 
1875.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  sources,  directement 
dans  les  coiuluites  priiu  ii)al('s,  distano*.  5  milles;  force  motrice,  hy- 
drauli(iue,  75  chevaux.  Distribution:  5  milles  de  conduites  en  fonte, 
de  4  et  6  pouces  de  diamètre;  43  bouches  d'incendie.  Pression:  de 
110  i\  150  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $30,000; 
entretien,  $500  par  an. 

Systhmic  oomkstiquk:  (2,400).  Inauguré  en  1895.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  d'une  source  dans  le  château  d'eau, 
distance  1  mille;  force  motrice,  à  vapeur,  à  gaz,  à  électricité  et  à  eau; 
maximum,  60  chevaux,  moyenne,  15.  Réservoir:  1,  d'une  capacité 
de  244,600  gallons.  Distribution:  11  milles  de  conduites  en  fonte 
et  en  fer  forgé,  de  J  pouce  à  8  pouces;  600  tuyaux  de  service,  de  J  à 
1  pouce.  Pression:  35  livres.  Consommation:  200,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  831,343;  coût 
du  système  de  distribution,  $22,318;  entretien,  $2,000  par  an;  re- 
venu, $6,000.   Taux:  prix  fixe  et  au  compteur,  au  minimum,  $6  par  an. 

TORONTO,  comté  d'York,  (500,000).  En  service  depuis  1841;  recons- 
truit en  1873-1878;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau 
est  pompée  du  lac  Ontario,  à  une  distance  de  IJ  mille,  directement 
dans  les  conduites  principales  et  le  réservoir;  force  motrice,  à  vapeur 
et  à  électricité,  moyenne,  7,000,  maximum,  10,000  chevaux.  Puri- 
fication: filtration  lente  par  le  sable;  on  construit  actuellement  un 
filtre  à  pression.  Réservoir:  1,  capacité  33,000,000  de  gallons,  châ- 
teau d'eau,  capacité,  198,000  gallons.  Distribution:  565  milles  de 
conduites  en  fonte,  3  à  36  pouces;  6,283  bouches  d'incendie;  91,500 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer.  Pression:  ordinaire,  de  40  à 
100  livres;  en  cas  d'incendie  dans  le  quartier  commercial,  300  livres. 
Consommation:  50,000,000  de  gallons.  État  financier:  coût  de 
l'installation,  $2,540,590;  entretien  annuel,  8750,765;  intérêt,  8476,699; 
revenu  provenant  des  consommateurs,  $870,065;  des  usages  publics, 
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$207,127.  Taux:  prix  fixe,  S2  et  plus,  i)ar  habitation,  selon  le  nombre 
de  pièces;  chambre  de  bains,  $2.75;  au  compteur,  7Jc  et  K)c  par  1,000 
gallons.  Kn  char^'e:  R.  ('.  Marris,  Commissaire  du  système  de  dis- 
tribution d'eau. 

TRENTON,  (omtè  de  Hastinp:s,  (5,000).  Inau^air<''  en  1S90:  propriété 
de  la  Trenton  Electric  and  Water  Co.  Approvisionnement:  l'eau 
est  pompée  de  sources  situées  à  ^  mille  de  distance;  fcjrce  motrice, 
électrique,  moyenne,  20  chevaux,  maximum,  125  chevaux;  pompes 
et  moteurs  installés  en  double.  Réservoirs:  2;  d'une  capacité  res- 
pective de  10,000  et  20,000  gallons.  Distribution:  15  milles  de  con- 
duites en  fonte  et  en  fer  forgé,  de  4  et  6  pouces  de  diamètre;  3  bouches 
d'incendie;  400  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  de  \  pouce.  Pres- 
sion: ordinaire,  65  livres;  en  ras  d'incendie,  75  livres.  Consomma- 
tion: 200,000  gallons.  État  financier:  coût  de  l'installation,  $30,000; 
coût  du  système  de  distribution,  $60,000;  entretien,  $2,500  par  an; 
revenu,  $5,000.  Taux:  prix  fixe,  $5  par  robinet;  au  compteur  de  6 •4c 
à  16c  par  1,000  gallons. 

UXBRIDGE,  comté  d'Ontario,  (1,700).  Pour  protection  contre  l'incendie 
et  chani])res  de  bains  seulement.  Inauguré  en  1874;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  deux  étangs  ali- 
mentés par  des  sources  directement  dans  les  conduites  principales; 
pompes  actionnées  à  vapeur,  force  motrice,  40  chevaux.  Distribution: 
5J  milles  de  conduites  en  fonte,  de  6  pouces  de  diamètre;  25  bouches 
d'incendie.  Pression:  ordinaire,  100  livres;  en  cas  d'incendie,  125 
livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $20,000;  entre- 
tien, $500  par  an.  Taux:  pour  chambre  de  bains,  $5.  En  charge: 
W.  W.  Johnston. 

WALKERTON,  comté  de  Bruce,  (3,295).  Inauguré  en  1891;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  sources  situées 
à  1  mille  de  distance  et  de  deux  puits  artésiens,  dans  un  réservoir  et 
dans  les  conduites  principales;  force  motrice,  à  vapeur  et  à  électricité, 
maximum,  60  chevaux,  moyenne,  10;  chaudières  en  double.  Ré- 
servoir: 1  de  300,000  gallons.  Distribution:  5  milles  de  conduites 
en  fonte,  de  4  à  8  pouces  de  diamètre;  52  bouches  d'incendie;  425 
tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb.  Pression:  ordinaire, 
55  livres;  en  cas  d'incendie,  125  livres  au  plus.  État  financier:  coût 
total  de  l'installation,  $45,000;  entretien  annuel,  S2,335;  revenu, 
$3,697.  Taux:  prix  fixe,  $4  et  plus  par  habitation,  selon  le  nombre 
de  pièces;  chambre  de  bains,  $5;  au  compteur,  de  12  à  18c  par  1,000 
gallons. 
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WALKKRVILLK,  (omt^''  «l'I^ssjx,  (ce  sv^tnin-  approvisinnnr  aumii  Ford 
tl  S.iii(lwi(  h  I.ast,  7,500).  In;tiivMirr  «ti  IMMO;  jiropri^'t/-  dr  la  Walkcrr- 
vilk'  WattT  ('<).,  I.td.  Approvisionnement:  Traii  (U-miikI  (\v  la  ri- 
vi^rr  D^'troit  par  ^gravitation,  .^00  piinU  de*  dintance  dann  dcn  puiti 
«Il  toile  m^'talli(|iic  où  rllr  vs\  (Mnnpi'i'  dirrctcmcnt  dan»  le«  conduite» 
priiu  i|)al('s;  force  niotricr,  va|)ciir,  moyenne,  100  (  hevaiix,  maximum, 
v^SO;  en  eas  d'urj^ence,  ce  syslO'ine  est  r^nini  i\  celui  de  Windwir.  Puri- 
fication: l'eau  est  traitée  A  riivpoclilorite  fie  chaux.  Distribution: 
2()  inillt>s  (le  coiidiiites  en  fonte,  di*  .^  i\  U)  pouces  de  diamètre;  199 
bouclies  d'incendie;  1,450  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  de 
i  A  ()  |)ouces  de  diamètre.  Pression:  ordinaire,  65  livres,  en  cas 
d'incendie.  100  .\  120  livres.  Consommation:  2,500,000  ^''illons. 
1  es  ni. iniif.icl lires  en  consomment  une  ^jrande  (juantitè.  État  finan- 
cier: coût  (le  l'installation,  sauf  les  chaudières,  SI  10,000;  coût  du 
système  de  distrihutioii,  SI  20,000;  revenu  f)rovenant  des  usages  pu- 
blics. S-4.2()().  Taux:  prix  lîxe,  $4. «MO  par  habitation;  chambre  de  bains, 
$1.60;   taux  au  compteur,  6c  par  1,000  gallons. 

WATERLOO,  comté  de  Waterloo,  (4,900).  Inaujîurô  en  1889;  propriété 
municipale  depuis  1899.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée 
des  puits  artésiens  où  se  trouve  l'installation  au  château  d'eau  et 
directement  dans  les  conduites  principales;  force  motrice  électrique 
avec  pompes  auxiliaires  à  vapeur,  230  chevaux  ;  le  système  de  Berlin  peut 
fournir  les  conduites  principales.  Réservoirs:  3;  capacité,  200.000, 
160,000  et  40.000  gallons,  respectivement;  château  d'eau,  225.000 
gallons.  Distribution:  10  milles  de  conduites  principales  en  fonte 
et  en  fer  forgé  de  IJ  à  12  pouces  de  diamètre;  84  bouches  d'incendie; 
840  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb,  l  pouce  de  dia- 
mètre. Pression:  ordinaire,  80  livres;  en  cas  d'incendie.  110  livres. 
Consommation:  450,000  gallons.  État  financier:  coût  de  l'installa- 
tion S41.000;  coût  du  système  de  distribution,  $73,000;  entretien, 
$6,541  par  an;  intérêt,  $2,960;  revenu  provenant  des  consomma- 
teurs, $11,176;  des  usages  publics,  $2,550.  Taux:  fixe  et  au  comp- 
teur; prix  fixe,  $3.75  pour  le  premier  robinet;  chambre  de  bains, 
$6;    taux  au  compteur  5§c  à  30c  par  1,000  gallons. 

WELLAND,  comté  de  Welland,  (7,204).  Inauguré  en  1888;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  directement  du 
canal  de  Welland  dans  les  conduites  principales;  il  y  a  deux  stations 
de  pompes  reliées,  dont  une  sur  chaque  côté  du  canal,  actionnées  par 
la  force  hydraulique;  la  première  développe  une  force  moyenne  de 
40  chevaux  et  un  maximum  de  170  chevaux;  elle  a  une  installation 
à  vapeur  de  réserve,  ;  la  seconde  développe  en  moyenne  140  et  un  maxi- 


122  COMMISSION    DE   LA   CONSERVATION 

m  11  ni  (le  250  clicNaiix,  et  a  une  installation  à  ^•lcctricit6  do  rOscrvc 
Purification:  l'eau  est  traitée  à  rhyi)C)chl(>rile  de  chaux.  Distribu- 
tion: \()\  milles  de  conduites  en  fonte  de  4  à  16  pouces  de  diamètre; 
134  bouches  d'incendie;  1,597  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer 
palvanis^'  de  ^  i\  2  pouces.  Pression:  ordinaire,  70  livres;  en  cas  de 
feu,  110  livres.  Consommation:  1.203,077  ^'allons.  État  financier: 
coOt  de  l'installation,  S100,722;  coCit  du  système  de  distribution, 
$94,728;  entretien  annuel,  $7,977;  obligations  et  fonds  d'amortisse- 
ment, $12,205;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $13,627;  des 
usapes  publics,  $5,095.  Taux:  i)rix  fixe,  en  moyenne  $10  par  habita- 
tion; taux  au  compteur,  5('  j)ar  1,000  gallons.  Employé  en  charge: 
F.  D.  Milo,  Surintendant. 

WESTON,  comté  d'York.  (1,250).  Inauguré  en  1910;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Humbcr, 
1  mille  de  distance,  au  château  d'eau  et  dans  les  conduites  principales; 
force  motrice  électrique,  moyenne  45,  maximum  60  chevaux.  Filtre: 
à  pression.  Réservoir:  château  d'eau,  20  pieds  par  80  pieds.  Dis- 
tribution: 6  milles  de  conduites  en  fonte  de  4  à  10  pouces;  100  bouches 
d'incendie;  325  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé;  J 
de  pouce  de  diamètre.  Pression:  ordinaire,  52  livres;  en  cas  de  feu 
110  livres.  Consommation:  125,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  de  l'installation,  865,000;  entretien  annuel,  $2,706;  revenu, 
$3,162.  Taux:  au  compteur,  12c  à  24c  par  1,000  gallons,  minimum, 
S7  par  habitation.     Employé  en  charge:  A.  G.  Pierson,  Surintendant. 

WHITBY,  comté  d'Ontario,  (2.600).  Inauguré  en  1904;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  lac  Ontario,  2 
milles  de  distance,  au  château  d'eau  ;  force  motrice  électrique,  moyenne, 
50,  maximum,  160  chevaux;  il  y  a  un  système  de  réserve  à  vapeur. 
Purification:  filtration  lente  au  sable.  Réservoir:  château  d'eau 
d'une  capacité  de  150,000  gallons.  Distribution:  9\  milles  de  con- 
duites en  fonte  de  4  à  10  pouces  de  diamètre;  55  bouches  d'incendie; 
390  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb  de  J  à  1  pouce  de 
diamètre.  Pression:  ordinaire,  47  livres;  en  cas  de  feu,  125  livres. 
Consommation:  120,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $21,000;  coût  du  système  de  distribution, 
864,000;  entretien  annuel,  83,300;  intérêt,  83,625;  revenu  provenant 
des  consommateurs,  $5,250;  des  usages  publics,  $1,560.  Taux: 
prix  fixe,  $5  pour  le  premier  robinet;  taux  au  compteur,  7c  par  1,000 
gallons.     Employé  en  charge:  G.  \V.  P.  Ever>',  Surintendant. 

WIARTON,  comté  de  Bruce,  (2,200).  Inauguré  en  1888;  propriété  muni- 
cipale.    Approvisionnement:    l'eau  est  pompée  de  la  baie  Colpoy,  à 
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iiii  mille  (le  (listaïu'f  dans  le  r^HtTVoir  vi  dans  li's  roiidiiiirs  principales; 
forrr  mot  rire  ;\  Mcctricii^*  «•!  ;\  vaiM'iir;  \vn  iK)m|H'H  Htmi  en  double. 
Réservoir:  1  de  J7M, ()()()  gallons  de  rapacité*.  Distribution:  6j  millet 
de  condiiilis  en  ter  de  1  .\  10  polices;  .?5  bouches  d'incendi**;  5()0 
tuwiiix  (le  service.  Pression:  ordiriain',  HA  livres;  eu  (as  de  feu, 
110  livres.  Consommation:  J  10,000  K.dlous.  État  financier:  cr>ût 
total  de  l'installation,  $55,000;  entretien  annuel,  S-^.OOO;  int^ri^t, 
$275;  revenu,  $5,000.  Taux:  |)rix  fixe,  S5  par  habitation,  lùuployé 
eu  (li.iiv;e:    I  ).  (•.  M(  I  )(Hi.il< I.  ln^(''uieur  municipal. 

WINDSOR,  (omie  d'ilssex,  (27.000).  Inauguré  eu  1872-7.S;  \)ri,\,r\{-ià 
mimi(  ii>.ile.  Cv  système  fournit  l'eau  i\  Sandwich,  Ont.  Approvi- 
sionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Détnnt,  à  }  mille  de  dis- 
tance, clirectemeiu  dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à 
vapeur,  moyinne.  150  chevaux;  les  [)ompes  sont  en  double  et  en  cas 
d'uriicnce,  on  i)eut  ixoir  de  l'eau  du  système  de  Walkerville.  Puri- 
fication: l'eau  est  traitée  :\  l'hypochlorite  de  chaux.  Distribution: 
49  milles  de  conduites  principales  en  fonte,  de  4  à  16  pouces  de  dia- 
mètre; 4v^2  bouches  d'incendie;  3,896  tuyaux  de  service  en  plomb, 
de  J  de  pouce.  Pression:  ordinaire,  55  livres;  en  cas  d'incendie, 
90  à  100  livres.  Consommation:  7,500,000  gallons.  État  financier: 
coût  total  de  l'installation,  $492,000;  entretien  (et  obligations), 
$52,759  par  an;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $45,805; 
des  usages  publics,  $9,125.  Taux:  au  compteur,  10c  par  1,000  gallons; 
prix  fixe  basé  sur  l'évaluation  immobilière,  $3.20,  et  plus.  Flmployé 
en  charge:   Joseph  Hall,  Surintendant. 

WINGHAM,  comté  de  Huron,  (2,659).  Inauguré  en  1879;  propriété 
municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens, 
à  3,000  pieds  de  distance,  dans  le  château  d'eau  ;  force  motrice,  hydrau- 
lique et  électrique,  45  chevaux;  les  pompes  sont  installées  en  double. 
Réservoir:  château  d'eau,  capacité  100,000  gallons.  Distribution: 
4  milles  de  conduites  en  fonte,  de  2  à  10  pouces;  37  bouches  d'incendie; 
250  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire,  76 
livres;  en  cas  d'incendie,  120  livres.  Consommation:  120,000  gallons. 
État  financier:  coût  de  l'installation,  849,000;  entretien  annuel, 
$1,578;  revenu,  83,000.  Taux:  prix  fixe,  $3.75  et  plus  par  habitation; 
chambre  de  bains,  $4.50;  taux  au  compteur,  18c  à  30c  par  1,000  gallons. 
Employé  en  charge:   H.  Campbell,  Surintendant. 

WOODSTOCK,  comté  d'Oxford,  (10,000).  Le  système  de  protection 
contre  l'incendie  a  été  installé  en  1880;  le  présent  système  est  en  service 
depuis   1891;    propriété   municipale.     Approvisionnement:  l'eau   des- 
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ccnd  par  ^gravitation,  de  sources  situées  i\  4  milles  de  distance,  jus- 
qu'aux limites  de  la  ville,  d'où  elle  est  pompée  dans  le  réservoir  et  les 
conduites  principales;  force  motrice,  électrique,  moyenne,  140  che- 
vaux, maximum,  175;  il  y  a  un  système  auxiliaire  à  vapeur.  Réser- 
voir: 1  de  1, {)()(), (){)()  ^râlions  de  capacité.  Distribution:  29  milles 
de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé  de  J  à  12  pouces;  172  bouches 
d'incendie;  2,400  tuyaux  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire, 
80  livres,  en  cas  d'incendie,  125  livres.  Consommation:  1,375,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
887,576;  coût  du  système  de  distribution,  $149,642;  entretien  annuel, 
$15,235;  intérêt,  $8,342;  revenu  provenant  des  consommateurs, 
$27,321;  des  usages  publics,  $6,734.  Taux:  au  compteur,  6^c  à 
20c  par  1,000  gallons,  prix  fixe,  $4  pour  le  premier  robinet;  chambre 
de  bains,  $3.60.     Employé  en  charge:  J.  G.  Archibald,  Surintendant. 
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BRANDON,  (IS.OOO)  l.n  opi'ratioii  depuis  IHO.S;  prr)f)ri/-t^  muni(if).il<-. 
Approvisionnement:  p.ir  ^jr.ivilatioii  de  la  rivière  AssiiulK)iiu*,  1,()(X) 
pieds  de  distaiiee,  jus(|ii'.iiix  puits,  d'où  l'eau  est  |K)nip^-e  ;"!  Iraver»  de» 
fdtres  dans  les  conduites  principales;  iM)mïX's  actionnées  par  la  va- 
|)eiii  ;  installées  en  doubles.  Purification:  luiit  filtres  sous  pression 
"New  York".  Distribution:  11  milles  de  conduites  prinripalcs  en 
fonte,  de  ^  ^  lo  pouces;  115  bouches  d'incendie;  2,(KJ0  tuyaux  de 
ser\  iec\  en  plomb  et  en  fer  galvanisé,  de  J  i)ouce  A  1  pouces.  Pression: 
ordin.iiit',  45  A  85  livres;  en  ras  d'iiiceudic,  100  à  140  livres.  Con- 
sommation: 1,2^)0,000  vjallons.  État  financier:  coût  total  du  système, 
$583,265;  entretien  anmiel,  $6vS, 015;  revenu,  $77,198.  Taux:  \mx  au 
c^ompteur,  di>  ()\  à  lOc  par  1,000  gallons.  ICmploy6  en  charge:  R.  E. 
Speakman,  Inm'iiieur  municipal. 

CARBERRY,  (000).  Va\  opcVation  depuis  1007;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  eau  pompée  de  puits  dans  le  réservoir,  de  là 
dans  les  conduites  principales;  pompes  actionnées  par  la  vapeur; 
chaudières  en  double.  Réservoir:  1,  contenance,  35,000  gallons. 
Distribution  :  1 A  mille  de  conduites  principales  en  bois,  de  4  à  8  pouces  ; 
25  bouches  d'incendie.  Pression:  en  cas  d'incendie,  100  livres. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $2,500;  coût  du 
système  de  distribution,  $13,500;  entretien  annuel,  $1,200.  Pour  pro- 
tection en  cas  de  feu  seulement. 

CARMAN,  (270).  En  opération  depuis  1909;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  par  gravitation,  de  la  rivière  Boyne,  200  pieds 
de  distance,  jusqu'au  réservoir;  de  là  l'eau  est  pompée  dans  un  réser- 
voir surélevé;  pompes  actionnées  par  la  vapeur,  100  chevaux.  Ré- 
servoirs: 1,  capacité,  20,000  gallons;  contenance  du  réservoir  sur- 
élevé, 60,000  gallons.  Distribution:  2J  milles  de  conduites  principa- 
les en  bois  et  en  fer  de  4  à  10  pouces;  25  bouches  d'incendie;  61  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé  de  \  pouce.  Pression:  ordinaire,  50  livres; 
en  cas  d'incendie,  130  livres.  Consommation:  30,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  du  système  $63,320;  entretien  annuel,  $1,100; 
intérêt,  $232;  revenu,  $1,000.  Taux:  au  compteur  25c  par  1,000 
gallons.     Employé  en  charge:    F.  \V.  Evans,  Surintendant. 

DAUPHIN,  (5,000).  En  usage  depuis  1913;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  provient  du  lac  Edward  par  gravitation,  distance, 
10  milles.  Distribution:  18 J  milles  de  conduites  en  bois  et  en  fer 
de  6  à  12  pouces  de  diamètre;    70  bouches  d'incendie;    137  tuyaux  de 
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service  de  J  de  p<3uce.  Pression:  95  livres.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $176,094;  coût  du  système  de  distribu- 
tion, $95,957;  intérêt,  $23,5(K);  rcvcini  annuel  des  consommateurs, 
$6,060;  des  usa^'es  pui)lics,  $5,000.  Taux:  prix  fixe,  $8  et  plus  par 
habitation;  (liambre  de  bains,  $7;  taux  au  compteur,  8c  à  32c  par 
1,000  gallons.     Mmployè  en  charge:  John  Watson,  Surintendant. 

GRAND  VIEW,  (900).  Kn  service  depuis  1904;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Valley,  distance 
1,500  pieds,  dans  un  réservoir  ou  directement  dans  les  conduites  prin- 
cipales; un  moteur  i\  pjazoline  d'une  force  de  6  chevaux  actionne  les 
pompes.  Filtre:  à  cliarbon  (\c  bois  et  A  sable.  Réservoir:  1  cuve  d'une 
capacité  de  30,000  gallons.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fer, 
de  2  et  2^  pouces  de  diamètre;  7  bouches  d'incendie;  100  tuyaux  de 
service  en  fer.  Consommation:  10,000  gallons.  État  financier:  cot^t 
total  de  l'installation,  $5,000;  entretien,  $1,100  par  an.  Taux:  prix 
fixe  basé  sur  l'évaluation  immobilière.     En  charge:    Peter  Hume. 

NEEPAWA,  (2.300).  En  service  depuis  1913;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  provient  du  ruisseau  Boggy  par  gravitation 
jusqu'à  la  station  de  pompes,  distance,  IJ  mille,  de  là  elle  est  directe- 
ment pompée  dans  les  conduites  principales;  force  motrice  électrique, 
50  chevaux.  Filtre:  un  filtre  à  pression  au  sable  est  en  usage.  Ré- 
servoir: château  d'eau,  capacité,  160,000  gallons.  Distribution: 
4  milles  de  conduites  en  fonte  de  4  à  8  pouces;  48  bouches  d'incendie; 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire, 
35  livres,  en  cas  de  feu  125  livres.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $35,000;  coût  du  système  de  distribution, 
$60,000.  Taux:  au  compteur,  30c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
J.  \V.  Bradley,  Secrétaire-trésorier. 

PORTAGE  LA  PRAIRIE,  (3,600).  Inauguré  en  1905;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Assini- 
boine,  distance  3  milles,  dans  des  réservoirs  et  dans  les  conduites 
principales;  force  motrice,  à  vapeur  et  à  électricité,  moyenne,  75 
Purification:  filtre  à  100;  installation  de  pompes  en  double,  chevaux, 
maximum,  sable.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  respective  de  250,000 
gallons  et  500,000  gallons.  Distribution:  14J  milles  de  conduites  en 
fonte  et  en  bois,  de  6  à  12  pouces  de  diamètre;  146  bouches  d'in- 
cendie; 520  tuyaux  de  service  en  plomb,  de  |  à  2  pouces.  Pression: 
ordinaire,  40  livres;  en  cas  d'incendie,  125  livres.  Consommation: 
300,000  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $225,000; 
entretien,  $23,496  par  an;  intérêt  et  fonds  d'amortissement,  $29,316; 
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rt'vnui,  S4S, ()()().     Taux:    .m  («mipinii,  <Ir  7c  ^  MU-  par  1  .(MX)  jj.illoni. 
l'.n  rliar^jc:    K    l'i  i«l«' 

RATHWELL,  (200).  l'ropri^ti''  mimi(ipaN-.  Approvisionnement:  l'eau 
esl  anu'M^'e  de  sources,  |)ar  gravitation,  2  niilleH  de  dislance.  Dis- 
tribution: on  acheté  r<au  du  clinnin  de  fer  Canarlii-n  du  l'acififiue; 
A  riieiire  actuelle,  il  n'y  a  (|U*une  l)()U(lie  d'iiiciMidie  situ6e  au  (c-ntrc 
laquelle  Innniit  l'eau  aux  cousouunateurs. 

ST.  BONIFACE,  (7,740).  luau^rurt''  eu  l'Xlt;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  esl  pompée  de  puits  dans  des  réservoirs 
situés  à  1  uiilli'  di*  distance  et,  de  1;\,  dans  une  cuve  surélevée  ou  dans 
les  conduites  {ïrincipales;  les  pompes  sont  actioimées  à  l'électricité, 
pompes  i\  vapeur  auxiliaires.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  de 
5()(),()(H)  gallons  chacun,  el  une  cuve  surélevée,  de  86,000  gallons. 
Distribution:  27  milles  de  conduites  en  fonte,  de  4  à  12  pouces;  140 
tuyaux  d'incendie;  1,548  tuyaux  de  service  en  plomb,  de  J  et  f  pouce. 
Pression:  ordinaire,  de  50  à  60  livres;  en  cas  d'incendie,  100  livres. 
Consommation:  250,000  p^allons.  État  financier:  coût  de  l'installa- 
lion,  S54 1,887;  entrelien,  $29,987  par  an;  inlérêt,  826,500;  revenu 
provenant  des  consommateurs,  vS29,480;  des  usages  publics,  $8,400. 
Taux:  prix  au  compteur,  25  et  50c  par  1,000  gallons,  moins  une  ré- 
duction de  10  à  25c.     En  charge:    M.  P.  Blair,  Ingénieur  municipal. 

SELKIRK,  (v^,500).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  d'un  puits  situé  dans  la  ville,  dans 
un  réservoir  ou  dans  les  conduites  principales;  force  motrice,  à  gaz 
y^etk  électricité,  maximum,  35  chevaux;  moyenne,  10.  Réservoir:  cuve 
surélevée  d'une  capacité  de  60,000  gallons.  Distribution:  7^  milles 
de  conduites  en  fonte,  de  4  à  10  pouces;  51  bouches  d'incendie;  111 
tuyaux  de  service  en  plomb,  de  h  pouce  à  1  pouce.  Pression:  ordi- 
naire, 50  livres;  en  cas  d'incendie,  120  livres.  État  financier:  coijt  du 
système  d'approvisionnement,  814,000;  de  celui  de  distribution, 
$46,000;  entretien,  82,400  par  an;  intérêt,  83,000;  revenu,  82,100.  Taux: 
prix  au  compteur, de  25c  à  40c  par  1,000  gallons;  prix  fixe,  87  et  plus,  par 
habitation.     En  charge:  le  Président  du  Comité  de  distribution  d'eau. 

SOURIS,  (1,200).  Inauguré  en  1912;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  à  un  réservoir  sous  pression; 
une  force  motrice  de  85  chevaux  est  fournie  par  un  moteur  à  gaz;  l'ins- 
tallation complète  est  en  double.  Réservoir:  1,  d'une  capacité  de 
100,000  gallons.  Distribution:  7  milles  de  conduites  en  fonte,  de  4 
à  8  pouces;  70  bouches  d'incendie;  175  tuyaux  de  ser\-ice  en  fer  gal- 
vanisé.    Pression:  ordinaire,  40  livres;  en   cas  d'incendie,  150  livres. 
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Consommation:  30, ()()()  ^'allons.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $30,500;  roOt  du  système  de  distrilnition, 
$83,000;  entretien,  $2,300;  intérêt,  $6,126;  revenu,  $4,000.  Taux: 
prix  au  romi)teur,  de  40  à  50c  par  1,000  gallons.  En  charge:  P.  C. 
Smith,   Ingènifiir  ninnicipal. 

THE  PAS,  (1.200).  Système  en  construction;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l\<ui  (lesctnd  de  la  ri\ière  Saskatchewan  par 
gravitation  jus(|ue  dans  des  puits  profonds;  distance,  i  mille;  de  là, 
elle  est  pompée  dans  un  bassin  de  s^'dimentation  et,  après  filtration, 
dans  les  conduites  principales  ou  des  réservoirs;  force  motrice,  moteur 
î\  pétrole  Diesel,  maxinuim  240  chevaux.  Filtre:  on  se  sert  du  filtre 
"Roberts".  Distribution:  2^  milles  de  conduites  principales  en  acier, 
de  8  à  12  pouces;  27  bouches  d'incendie.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $40,000;  coût  du  système  de  distri- 
bution, $36,000. 

WINNIPEG,  (168.000).  Inauguré  en  1899;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  artésiens,  d'une  distance 
de  2  à  12  milles,  aux  réservoirs;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité, 
1,228  chevaux,  en  moyenne;  l'eau  de  chaque  puits  est  puisée  par  une 
pompe  séparée.  Réservoirs:  3,  de  300,000  gallons,  6.000.000  de  gal- 
lons et  de  18,000,000  de  gallons  respectivement.  Distribution:  260 
milles  de  conduites  principales  en  fonte,  de  4  à  20  pouces;  2,072 
bouches  d'incendie;  32,108  tuyaux  de  service,  de  J  à  1  pouce,  en  plomb, 
et  de  4  à  6  pouces  en  fonte.  Pression:  ordinaire,  50  livres;  en  cas 
d'incendie,  80  livres.  Consommation:  8,000,000  de  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $4,121,191;  coût 
du  système  de  distribution,  $2,205,777;  entretien  annuel,  $323,416; 
intérêt,  $251,336;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $510,000; 
des  usages  publics,  870,000.  Taux:  prix  fixe,  $7  et  plus  par  habita- 
tion, selon  les  dimensions;   au  compteur,  23c  par  1,000  gallons. 

La  ville  fait  construire,  au  coût  d'environ  $13,000,000,  un  système 
d'approvisionnement  par  gravitation;  l'eau  sera  prise  au  lac  Shoal, 
à  95  milles  de  distance. 

Système  à  haute  pression:  Winnipeg  possède  aussi  un  système 
à  haute  pression  dans  la  partie  commerciale  de  la  ville;  il  est  en  usage 
depuis  1907.  L'eau  est  pompée  de  la  rivière  Rouge  par  6  moteurs  à 
gaz  d'une  capacité  totale  de  9,000  gallons  par  minute.  Ces  moteurs 
peuvent  aussi  être  alimentés  par  les  principaux  conduits  à  gaz  de  la 
ville.  Le  système  de  distribution  se  compose  de  conduites  principales 
d'une  longueur  totale  de  12J  milles,  de  8  à  20  pouces  de  diamètre, 
auxquelles  sont  reliées  157  bouches  d'incendie.  La  pression  est  de 
300  livres.     En  charge:  VV.  P.  Brereton,  Ingénieur  municipal. 


SASKATCHEWAN 

ARCOLA,  (1. .'()()).  lii.iiiKmr  m  P;()7;  piopiii'i^-  inuni(  i|).ilf.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  anien^*e  f)ar  uravitalion,  de  ruisM-aux  nitu/^^  à 
3i  milles  (le  distance.  Distribution:  d  inilles  de  conduite»  princi- 
pales, lu  liois.  «It  S  et  12  pouces;  K^  houches  d'incendie;  60  tuyaux 
de  î  de  ixnite.  Pression:  r»i)  Hmis  Consommation:  UM).(KK) 
H;all()ns.  État  financier:  loOt  du  sysiinic  d'approvisionnement, 
$10, 1)00;  (OUI  du  s\^trnll'  de  distribution,  $70,000;  cntrctii-n.  $1.(KK) 
par  an;  revenu,  $.^,200.  Taux:  prix  fixe,  SI 5  par  habitation.  Km- 
ployé  en  charge:    M.  McCiraw. 

BATTLEFORD,  (500).  Inauguri''  en  V)\^:  pro[)ri('té  iminicipalc.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  situés  près  de  la  rivière 
North  Saskalchewan,  i\  un  mille  de  distance,  dans  un  réservoir  d'où 
elle  est  pompée  au  réservoir  de  pression;  force  motrice,  deux  moteurs 
élei  tricjues  de  25  chevaux  et  deux  de  40  chevaux;  fX)m[)es  en  double. 
Réservoir:  1,  d'une  capacité  de  100,000  gallons.  Distribution:  2} 
milles  de  conduites  principales  en  fonte;  23  bouches  d'incendie;  6 
tuyaux  de  service,  d'autres  consommateurs  reçoivent  leur  approvi- 
sionnement au  mo>en  de  voitures-réservoirs.  Pression:  ordinaire,  60 
livres;  en  cas  d'incendie,  85  livres.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $15,000;  coût  du  système  de  distribution, 
$vH),000;  revenu  annuel  provenant  des  consommateurs,  $400;  des  usages 
publiques,  $1,250.  Taux:  le  prix  fixe  n'est  pas  établi  définitivement. 
Employé  en  charge:    R.  Potter,   Ingénieur  municipal. 

BIGGAR,  (1,400).  Inauguré  en  1913;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  puits,  1,000  pieds  de  distance, 
dans  un  réservoir  et  directement  dans  les  conduites  principales;  force 
motrice,  gazoline,  maximum,  12  chevaux,  moyenne.  6  chevaux.  Ré- 
servoir: 1,  de  20  X  20  pieds  de  profondeur.  Distribution:  3  milles 
de  conduites  principales  en  fonte,  de  4  à  8  pouces;  16  bouches  d'incen- 
die; 50  tuyaux  de  service  en  fer.  Pression:  ordinaire,  27  livres,  en 
cas  d'incendie,  75  livres.  État  financier:  coût  du  système  d'appro- 
visionnement, $4,000;  coût  du  système  de  distribution,  S40.000; 
entretien  annuel,  $2,500;  intérêt,  $3,500;  revenu,  $900.  Taux: 
prix  fixe,  $12  par  habitation.  Employé  en  charge:  B.  Robinson, 
Ingénieur  municipal. 

CANORA,  (1,400).  Propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau 
provient  du  lac  Crystal  par  gravitation,  distance,   14J  milles.     Dis- 
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tribution:  14.\  milles  de  conduites  en  bois  de  12  pouces.  État  finan- 
cier: \v  (oût  total  (le  l'installation  est  estimé  à  $236,000.  Employé 
en  (  luirgc:    H.  M.  Sulherland,  Secrétaire-trésorier. 

CARLYLE,  (600).  Inau^airé  en  1911;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  dans  un  réservoir  et  dans  les 
conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur,  30  chevaux;  pompes 
en  double.  Réservoirs:  2  de  12,000  et  50,000  gallons  respectivement. 
Distribution:  \\  milles  de  conduites  en  fonte,  6  pouces  de  diamètre; 
10  bouches  d'incendie;  12  tuyaux  de  service  de  J  pouce.  Pression: 
ordinaire,  40  livres;  en  cas  d'incendie,  80  livres.  Consommation: 
20,000  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $22,(JOO; 
entretien  annuel,  $1,200;  revenu  provenant  des  consommateurs, 
SI, 200;  des  usages  publics,  $1,000.  Taux:  prix  fixe,  $12  et  plus  par 
habitation;  chambre  de  bains,  $10.     Employé  en  charge:  W.  Marriott. 

CRAVEN,  (132).  Inauguré  en  1900;  propriété  municipale.  Approvi- 
sionnement: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation,  400  pieds  de 
distance.  Distribution:  \  mille  de  conduites  en  fer  de  1  pouce  four- 
nissent l'eau  à  un  robinet  public  qui  approvisionne  les  consomma- 
teurs.    État  financier:   coût  total  $500;   entretien  annuel,  $25. 

ESTEVAN,  (750).  En  service  depuis  1910;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Souris,  à  IJ  mille 
de  distance,  et  d'un  puits  dans  le  château  d'eau;  force  motrice  à  élec- 
tricité et  à  gazoline,  moyenne,  25  chevaux;  maximum,  50;  double 
installation  de  pompes.  Réservoir:  château  d'eau  d'une  capacité 
de  100,000  gallons.  Purification:  filtre  sous  pression.  Distribution: 
5i  milles  de  conduites  en  fonte,  de  6  à  10  pouces;  45  bouches  d'incendie; 
150  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordi- 
naire, 40  livres;  en  cas  d'incendie,  de  80  à  125  livres.  Consomma- 
tion: 60,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvision- 
nement, $60,000;  coût  du  système  de  distribution,  860,000;  entre- 
tien, $1,000  par  an;  intérêt  et  fonds  d'ammortissement,  $10,000; 
revenu  provenant  des  consommateurs,  1,000;  des  usages  publics, 
$3,500.  Taux:  au  compteur,  12c  à  30c  par  1,K)0  gallons.  Em- 
ployé en  charge:  H.  V.  Armstrong,  Ingénieur  muni<:ipal. 

FRANCIS,  (400).  En  service  depuis  1909;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  provient  de  sources,  par  gravitation,  2J  milles 
de  distance.  Distribution:  2\  milles  de  conduites  principales  en  bois 
et  en  fer  de  6  pouces  de  diamètre;  7  bouches  d'incendie;  75  tuyaux 
de    service.     Pression:     10    livres.     État    financier:     coût    total    de 
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rinst.ill.itiun,  S2.<,(MM);  i-nlrclim  aiimiil,  %2HS;  inl^-rAt,  $1,265;  re- 
\(  nti,  SJ,.{()^     Taux:    piix  fixr.  $f)  par  haliilation. 

INDIAN   IIKAI),  (1,650).     En  Hcrvicc  depuis  l'>()6;    profiri^ié  muniiipale. 

Ai)[)r()visioiiiiement :  l'ciii  «si  aincu^'f  <lr  MUircfh,  p.ir  gravitation, 
*>  inilli  s  (U  (lisi.mir.  Distribution:  1.^  inillfs  dv  conduiti'H  priiici- 
|)alis  vu  bois  vl  iii  lontr,  de  4  il  12  pouics  <lf  diarni-lri-;  46  l)ou(  Ik'h 
(riiui'iulie;  2.^2  tuyaux  de  service  en  plonih,  de  jj  h  1  fKjure.  Pression: 
ordinaire,  7.S  IImcs;  i*n  cas  d'incendie,  l.SO  livres.  État  financier: 
foilt  du  système  d'approvisionnement,  S6H,.?4();  coût  du  système 
(1(>  dislril)Uli(Mi,  $4<>,3()():  entretien,  S2,()()()  par  an;  intérêt,  $6,468; 
ri'Nenu  i)i()\(MiaiU  des  eonsoniinateurs,  S(),<M();  des  usa^t-S  publics, 
$1,800.  Taux:  prix  Tixe,  SI 2  el  |)lus  j)ar  habitation;  pour  le  bétail, 
S.^  jxu"  trU\      l".iiii)l()\é  en  ehari:;e:    j.  Hcll. 

KINDERSLEY,  (t.. ^00).  InauKniré  m  l')l.^;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'iaii  est  pompée  du  lac  Motherwell,  ]  mille  de  dis- 
tance, dans  un  réser\c)ir  surélevé;  force  motrice  à  vapeur,  moyenne  6 
che\aux.  Réservoir:  cuve  surélevée  d'une  capacité  de  100.000  ^^d- 
lons.  Purification:  on  se  sert  de  filtres  à  pression.  Distribution: 
2î  milles  de  concluites  principales  en  acier,  de  4  à  10  pouces;  26  bouches 
d'incendie;  58  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  de  5  à  1  pouce  de 
diamètre.  Pression:  ordinaire,  55  livres;  en  cas  d'incendie,  140 
livres.  Consommation:  45,000  gallons.  État  financier:  coût  total 
de  l'installation,  800,000;  entretien  annuel,  $5,644;  intérêt,  S5,400. 
Taux:  prix  fixe,  $18  par  habitation;  taux  au  compteur,  96c  à  81.20 
par  1,000  gallons.     En  charge:   D.  MacTavish,  Secrétaire-trésorier. 

MAPLE  CREEK,  (1,700).  Inauguré  en  1907;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  descend  des  sources  (Saunders)  par  gra- 
vitation, 8  milles  de  distance.  Réservoirs:  2  d'une  capacité  respec- 
tive de  70.000  et  de  200,000  gallons.  Distribution:  11  milles  de  con- 
duites en  bois  et  en  fer  galvanisé,  de  1^  à  12  pouces;  30  bouches 
d'incendie;  310  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  de  J  et  de  J  de 
pouce  de  diamètre.  Pression:  ordinaire,  60  livres;  en  cas  d'incendie, 
110  livres.  Consommation:  250,000  gallons.  État  financier:  coût 
total  de  l'installation,  $78,000;  entretien  annuel,  $3,500;  intérêt, 
$3,900;  revenu,  $9,000.  Taux:  prix  fixe,  $15  et  plus  par  habita- 
tion; au  compteur,  30c  par  1,000  gallons.  En  charge:  D.  Paterson, 
Secrétaire-trésorier. 

MELFORT,  (500).  En  service  depuis  1913;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement:   l'eau  est  pompée  de  sources,  IJ  milles  de  distance, 
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dans  un  r^st-rvoir  et  dans  les  conduites  principales;  force  motrice, 
électricité,  30  chevaux;  pompes  installées  en  doubla.  Réservoir: 
1  (Il  100, ()()()  j;allons  de  capacité.  Distribution:  3  milles  de  conduites 
en  acier,  de  4  à  8  pouces  de  diamètre;  30  bouches  d'incendie;  32 
tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  de  J  pouce  de  diamètre.  Pression: 
ordinaire,  50  livres;  en  cas  d'incendie,  95  livres.  État  financier: 
coût  total  de  l'installation,  $93,302;  entretien  annuel,  $1,844;  revenu, 
$482.  Taux:  i)rix  fixe,  $18  par  habitation.  En  charge:  D.  Mc- 
Lauchlan,  Surintendant. 

MELVILLE,  (3.000).  Inauguré  en  1912;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  dans  des  réservoirs  (ju 
directemeiil  (hnis  les  conduites  principales;  force  motrice  électrir|ue, 
85  chevaux.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  de  100,000  gallons.  Dis- 
tribution: 2  milles  de  conduites  en  fonte,  de  4  à  8  pouces;  26  bouches 
d'incendie;  40  tuyaux  de  service  en  fer  (installation  non  achevc^e). 
Pression:  ordinaire,  68  livres;  en  cas  d'incendie,  96  livres.  État 
financier:  coflt  total  de  l'installation,  S76,000;  entretien  annuel,  S806; 
intérêt,  84,275;  revenu  pro\enant  des  consommateurs,  572;  des 
usages  publics,  $1,200.  Taux:  prix  fixe,  $15  par  habitation.  En 
charge:  VV.  J.  Lay. 

MONTMARTRE,  (500).  Propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau 
provient  du  système  du  chemin  de  fer  Canadian  Northern,  qui  alimente 
le  réservoir  de  la  compagnie;  elle  est  pompée  de  sources  à  deux  milles 
de  distance;  les  pompes  sont  actionnées  par  un  moteur  à  gazoline, 
25  chevaux.  Distribution:  un  consommateur  seulement  est  fourni 
par  ce  système,  le  reste  de  la  population  est  approvisionnée  au 
moyen  de  voitures-réservoirs. 

MOOSE  JAW,  (15,000).  Inauguré  en  1905;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  des  galeries  d'infiltration  sur  le 
ruisseau  Sandy,  à  23  milles  de  distance,  dans  un  réservoir;  elle  est 
amenée  de  là  par  gravitation  et  pompée  dans  un  réservoir  surélevé, 
force  motrice,  deux  moteurs  de  50  chevaux,  à  pétrole  et  à  électri- 
cité; un  système  auxiliaire  puise  l'eau  des  sources  Snowdy,  à  8 
milles  de  distance,  et  des  galeries  d'infiltration  dans  la  cité.  Réser- 
voirs: 1,  de  45,000,000  de  gallons;  1,  de  500,000  gallons;  2,  de 
1,000,000  de  gallons  chacun;  1,  de  290,000  gallons  et  un  réservoir  sur- 
élevé de  100,000  gallons  de  capacité.  Distribution:  68  milles  de  con- 
duites en  acier,  en  fonte  et  en  bois,  de  4  à  18  pouces;  303  bouches  d'in- 
cendie; 2,375  tuyaux  de  service  en  plomb,  de  f  à  1  pouce  de  diamè- 
tre et  en  fer  galvanisé  de  2  pouces.     Pression:  ordinaire,  65  livres;  en 
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ctiH  (V'unviuWr,  MO  livres.  Consommation:  725. (KK)  k*!!!''"*^-  ^Ut 
finuncier:  rortl  «lu  syntc^mr  (rapiiroviHioiinrnu'nl.  $H17,(HX);  coût 
(lu  systi'^mc  «ir  «lisiril)iilion,  S.S.U),(MM):  rnt retien,  $63,442;  int^T^t  et 
usure,  Sf).<,S*M  ;  icvriui  provrn.mt  dcH  conHommateurn,  $47,964; 
des  usa^ji's  puhliis,  $12,442.  Taux:  au  compteur,  16  \  4(k'  par  \.()()0 
^;.ill()us. 

SvsiKMi-:  À  iiAi  11-:  rKKssioN:  la  cit^*  |M>HH4-(le  au^si  un  Hyhtèmc 
à  haute  pression,  installa''  en  1912,  iK)ur  ai)provisionner  le  rpjartier 
conuiuTci.iI.  L'c.m  est  p<)ni|)ér  d'un  r^*servoir  de  21,()()(),()0()  de  gallons 
f()rm(f*  au  moyen  d'un  barra^je  à  travers  le  ruisseau  Mfx>sc  Jaw;  on 
se  sert  (rime  pomjH'  centrifugée  actionnée  par  une  turbine  à  vapeur, 
d'une  capacité  de  2, ()()()  gallons  par  minute.  Le  système  de  distri- 
bution comprend  4\  milles  de  conduites  ;\  haute  pression,  auxfjuelles 
on  a  adapté  OS  bouches  d'inci-ndie.  La  i)ression  est  de  260  livres. 
Employé  en  charge:  G.  D.  MacKie,  Ingénieur  municipal. 

MOOSOMIN,  (1,500).  Inauguré  en  1907;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  p)ompée  d'un  puits  dans  le  château  d'eau; 
force  inoirice,  gazoline,  maximum,  50  chevaux,  moyenne,  10.  Réser- 
voir: château  d'eau,  80  pieds  de  hauteur  ayant  une  capacité  de  100,000 
gallons.  Distribution:  1  mille  de  conduites  en  fer,  de  6  pouces;  16 
bouches  d'incendie;  9  tuyaux  de  service.  Pression:  ordinaire,  37 
livres;  en  cas  d'incendie,  125  livres.  État  financier:  coût  total  de 
l'installation,  $30,000.  Taux:  prix  fixe,  SI 2  et  plus  par  habitation. 
En  charge:   G.  S.  Page,  Secrétaire-Trésorier. 

NORTH  BATTLEFORD,  (2.525).  Inauguré  en  1910;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  des  puits  situés  sur  les 
bords  de  la  rivière  North  Saskatchewan,  à  Ij  mille  de  distance,  au 
château  d'eau;  force  motrice  à  électricité  et  à  gazoline,  moyenne,  38 
chevaux;  pompes  installées  en  double.  Réservoir:  1  de  350,000 
gallons  de  capacité.  Distribution:  10  milles  de  conduites  en  fonte  et 
en  acier,  de  4  à  12  pouces;  151  bouches  d'incendie;  505  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb.  Pression:  ordinaire,  60  livres; 
en  cas  d'incendie,  125  livres.  Consommation:  100.000  gallons. 
Etat  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  810,000;  coût 
du  système  de  distribution,  8170,000;  entretien,  $3,500  par  an; 
intérêt,  89.000;  revenu,  $15,000.  Taux:  au  compteur,  en  moyenne, 
64c  par  1,000  gallons.     En  charge:  J.  B.  Stirling,  Ingénieur  municipal. 

OUTLOOK,  (1.200).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  South  Saskatchewan, 
à  J  mille  de  distance,  dans  un  réservoir  à  pression;    pompe  actionnée 
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au  moyen  (Vun  moteur  h  ^azoline  d'une  force  de  50  chevaux.  Ré- 
servoir: 1  (l'une  capacité  de  18,000  gallons.  Distribution:  2  milles 
de  conduites  en  fonte;  8  bouches  d'incendie;  22  tuyaux  de  service, 
le  reste  de  la  population  est  approvisionné  par  des  voitures- réservoirs. 
Pression:  ordinaire,  40  à  50  livres;  en  cas  d'incendie,  100  livres. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  S10,500; 
(•oi1t  (lu  système  de  distribulion,  SI  S, ()()();  revenu  annuel,  $3,000, 
Taux:  au  compteur,  $1.60  par  1,000  gallons.  En  charge:  J.  H. 
Wilson,  Surintendant. 

PRINCE  ALBERT,  (15,000).  Inauguré  en  1907;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Xorth  Saskat- 
chc'wan  dans  le  bassin  de  sédimentation,  à  200  pieds  de  distance,  et 
de  là  au  château  d'eau;  force  motrice  à  vapeur  et  à  électricité,  50  che- 
vaux. Filtre:  600,000  gallons,  sous  pression.  Réservoirs:  bassin 
de  sédimentation  d'une  capacité  de  1,000,000  de  gallons;  château 
d'eau  contenant  160,000  gallons.  Distribution:  24  milles  de  conduites 
en  fonte,  de  4  à  10  pouces;  161  bouches  d'incendie;  701  tuyaux  de 
service  en  plomb,  f  pouce.  Pression:  ordinaire,  80  livres;  en  cas 
d'incendie,  150  livres.  Consommation:  600,000  gallons.  État  financier  : 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $69,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $268,000;  entretien  annuel,  $19,700;  revenu  provenant 
des  consommateurs,  $19,000;  des  usages  publics,  $9,750;  de  l'éva- 
luation de  façade  des  immeubles,  S8,450.  Taux:  prix  fixe,  SIO  et  plus 
par  habitation;  au  compteur  de  8  à  32c  par  1,000  gallons.  En  charge: 
A.  Smith,   Ingénieur  municipal. 

REGINA,  (50,000).  En  service  depuis  1905;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  des  sources  du  ruisseau  Boggy 
dans  le  réservoir  local  8J  milles  de  distance,  et  amenée  par  gravitation 
dans  les  réservoirs  de  la  cité,  d'où  elle  est  pompée  directement  dans  les 
conduites  principales;  au  ruisseau  Boggy,  on  se  sert  de  deux  moteurs 
à  pétrole  ayant  une  force  moyenne  de  40  chevaux,  maximum,  160 
chevaux;  les  pompes  de  la  cité  actionnées  à  l'électricité,  force  moyenne, 
30  chevaux;  installation  en  double.  Réservoirs:  1,  au  ruisseau  d'une 
capacité  de  100,000,000  de  gallons;  1,  de  5,000,000  de  gallons;  2 
bassins  situés  à  peu  près  à  mi-chemin  des  pompes,  capacité,  65,000 
et  1,000,000  de  gallons  respectivement;  2  réser\'oirs  d'une  capacité 
totale  de  650,000  gallons  à  la  station  des  pompes  municipales.  Dis- 
tribution: 55  milles  de  conduites  principales  en  bois,  fonte  et  acier,  6 
à  24  pouces  de  diamètre;  430  bouches  d'incendie;  5,000  tuyaux  de  ser- 
vice en  plomb,  de  J  pouce.  Pression:  ordinaire,  40  livres;  en  cas 
d'incendie,    110   livres.     Consommation:    2,000,000  de  gallons.     État 
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financier:  runi  du  sysirinr  «r.ipproviHionncnu'nt,  $650, (KM);  ntCii  du 
systrinr  de  distribulioii,  So7(),()0<);  mtrftifn,  $51,671  ()ar  an;  revenu 
proM'ii.tiii  (Us  consonunatriirs,  $95,162;  (les  iiH<'i)(eH  |)iit)lirH,  $27,153. 
Taux:  .m  t omplnn  ,  de  6  A  25i'  par  1 ,()()()  ^j.iIIoiih;  \mx  fixe,  $9  et  plu« 
par  liahitalion,  selon  le  nombre  de  pitVeH;  chambre  de  hainH,  $7.50.  l'n 
charge:  J.  M.  McKay,  Surintendant. 

ROULEAU,  (700).  Inanj^uré  en  \^>\2;  \)\<i\}n(\('  inuni(ii)ale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  des  i)uit.s  de  la  ville  dans  un  réser- 
voir; force  motrice,  moteur  ;\  ^;a/,  M  chevaux.  Réservoir:  1  de 
450,000  L;allons  de  capacité.  Distribution:  ^\  niilles  (\r  conduites 
de  6  pouces  en  acier;  21  bouihes  d'iniindie;  100  tuyaux  (\v  service  en 
fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire,  70  livres;  en  cas  d'incendie,  100 
livres.  Consommation:  20,000  gallons.  État  financier:  coût  total  de 
rinstallatiou,  845.000;  entretien  annuel,  sS2.400;  revenu.  $2,409. 
Taux:  au  compteur  de  SI. 60  i\  Sv^20  par  1,000  gallons.  En  charge: 
K.  C  C'rook,  Surintendant. 

SASKATOON,  (.^0.000).  Inauguré  en  1906;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  South  Saskatchewan 
dans  les  conduites  principales  à  travers  un  système  de  filtration, 
distance,  \\  mille;  force  motrice,  électrique,  moyenne,  250  chevaux; 
système  auxiliaire  à  vapeur.  Réservoirs:  2  châteaux  d'eau  d'une 
capacité  de  160,000  et  165,000  gallons,  respectivement.  Purification: 
bassin  de  sédimentation  et  filtre  sous  pression.  Distribution:  43 J 
milles  de  conduites  en  fonte,  de  4  à  24  pouces;  452  bouches  d'incendie: 
3,000  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression: 
ordinaire,  60  livres;  en  cas  d'incendie  de  110  à  125  livres.  Consom- 
mation: 1,875,000  de  gallons.  État  financier:  coût  de  l'installation, 
$281,574;  coût  du  système  de  distribution,  81,003,342;  entretien 
annuel,  $97,376;  intérêt  et  fonds  d'amortissement,  823,134;  revenu 
provenant  des  consommateurs.  8106,484;  des  usages  publics,  $18,139. 
Taux:  au  compteur,  de  16  à  40c  par  1,000  gallons.  En  charge:  G.  D. 
Archibald,  Ingénieur  municipal. 

SCOTT,  (500).  Inauguré  en  1913;  propriété  municipale.  Approvi- 
sionnement: eau  de  sources,  pompée  de  |  de  mille  de  distance  dans  des 
réservoirs;  force  motrice  électrique,  25  chevaux;  installation  de  mo- 
teurs et  pompes  en  double.  Réservoirs:  3;  de  11,000  gallons.  33.000 
gallons  et  45,000  gallons  de  capacité,  respectivement.  Distribution: 
5  milles  de  conduites  en  acier,  de  4  à  8  pouces;  15  bouches  d'incendie; 
35  tuyaux  de  service.  Pression:  ordinaire,  60  livres;  en  cas  d'incendie, 
100  livTes.  Consommation:  20.000  gallons.  État  financier:  coût 
total  de  l'installation,  860,000.  Taux:  au  compteur,  81.60  par  1.000 
gallons.     En  charge:  W.  C.  Ross. 
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SWIFT  CURRENT,  (2,500).  Inau^ur^  en  1011;  propri6t6  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pomi)^*c'  du  ruisseau  Swift  Current,  500 
verbes  de  distance,  directement  dans  les  conduites  principales;  les 
pf)mpes  sont  actionn<''es  au  moyen  d'un  moteur  h  ^az,  force  moyenne, 
65  (he\aux;  maximum,  75  chevaux;  moteurs  et  pompes  en  double. 
Réservoir:  r^'servoir  ferm6  d'une  capacité  de  88.000.000  de  gallons. 
Purification:  réservoir  de  sédimentation.  Distribution:  12^  milles 
de  conduites  en  acier,  de  6  îl  10  pouces;  80  bouches  d'incendie;  276 
tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  de  J  à  2  pouces  de  diamètre. 
Pression:  ordinaire,  75  livres;  en  cas  d'incendie,  de  100  à  120  livres. 
Consommation:  101,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système 
d'aiiprovisiunnement,  $20,000;  coût  du  système  de  distribution, 
8122,000;  entretien  annuel,  $12,859;  intérêt,  $6,902;  revenu  prove- 
nant des  consommateurs,  $5,993;  des  usages  publics,  $792.  Taux: 
*  au  compteur,  de  25  à  35  cents  par  1,000  gallons.  En  charge:  VV. 
Curlce,   Ingénieur  municipal. 

TANTALLON,  (125).  Inauguré  en  1908;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  descend  de  sources  par  gravitation,  f  mille  de 
distance.  Réservoir:  1  à  la  source,  d'une  capacité  de  65,000  gallons. 
Distribution:  1  mille  de  conduites  en  bois  et  en  fer,  de  3  et  4  pouces  de 
diamètre;  12  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  de  f  à  1  pouce.  Pres- 
sion: 62  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $1,900; 
revenu,  SI  15  par  an.     Taux:   prix  fixe,  S7  par  habitation. 

WATROUS,  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est  pom- 
pée de  sources  dans  le  château  d'eau,  5  milles  de  distance;  moteur  à 
pétrole.  Distribution:  5^  milles  de  conduites  en  fonte,  de  6  et  8 
pouces. 

WEYBURN,  (5.400).  Inauguré  en  1911;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  creusés  dans  le  gravier, 
1\  mille  de  distance,  dans  le  château  d'eau;  force  motrice  électrique, 
moyenne,  64  chevaux;  maximum,  95  chevaux;  système  auxiliaire  à 
gazoline  à  l'un  des  puits;  installation  de  pompes  en  double  à  chaque 
puits.  Réservoirs:  château  d'eau  d'une  capacité  de  157,000  gallons. 
Distribution:  9  miles  de  conduites  en  fonte,  de  4  à  8  pouces:  88  bouches 
d'incendie;  300  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  or- 
dinaire, 60  livres;  en  cas  d'incendie,  110  livres.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  8110,000;  coût  du  système  de 
distribution,  890,000;  entretien,  $10,000  par  an;  intérêt,  $10,000; 
revenu,  $10,000.  Taux:  au  compteur,  de  24c  à  64c  par  1,000  gallons. 
En  charge:   N.  Murray,  Ingénieur  municipal. 


Seivice  d'Eau  de  Vicloria — Le  lac  Sooke  du   milieu 
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Service  d'Eau  de  Regina — Réservoir  de  o,000,000  de  gallons,  en  construction 
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WILKIE,  (l.dOO).  rn)pri<'-t('*  iininicipali'.  Approvisionnement:  l'fati  c«t 
poinp^'t"  d'im  puits  cl. IMS  un  irsnvoir,  J  mill«-  <lc  (lisLiiuc,  ione  inolrirc 
/'Ii'(tri(|U(\  ,Î5  clicvaiix.  Réservoir:  1,  <  .iji.icit^*,  54,0(K)  k^^IIoiib. 
Distribution:  2\  inillts  de  (  (Miduitcs  en  fer  for^^,  do  4  à  8  p<iUcc*H  de 
diaini^trc;  P>  IxhkIus  (riiiccndir.  Pression:  ordinaire,  30  livre»;  en 
cas  d'inriMuli»',  SO  livres.  État  financier:  (oflt  du  Hyst^me  d'appro- 
N'isiounenuMit ,  $26, ()()();  (oût  du  sysl^inc  de  distribution,  $24, CXK), 
Taux:  au  (onipicur.      V.n  charge:  T.  A.  DinHiey,  Secr^'taire-tr^*Horier. 

YELLOW  GRASS,  {(){)()).  Inau^un'  eu  1<>0H;  |)n>pri^-t<'-  nuiniripale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  p()in|)(''e  d'un  puits  dans  un  r^*s<'rvoir,  1 
mille  de  distance;  force  motrice  gazoline,  25  chevaux.  Réservoir: 
1  de  14  X  20  pieds.  Distribution:  1]  niillc  de  conduites  en  fer  de 
4  pouces  de  diamètre;  11  bouches  d'incendie;  70  tuyaux  de  service, 
\  poucv.  Pression:  ordinaire,  50  livres;  en  cas  d'incendie,  85  livres. 
État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $28,000;  entretien  an- 
nuel, $750;  revenu,  $840.  Taux:  prix  fixe,  $12  par  habitation.  En 
charge:  H.  C.  VVeythe,  Ingénieur. 

YORKTOWN,  (5,000).  Inauguré  en  1906;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  directement  dans  les 
conduites  principales  et  dans  des  réservoirs  à  air  comprimé;  force 
motrice  à  électricité  et  à  gazoline,  32  chevaux,  installation  de  pompes 
en  double.  Réservoirs:  2  cuves-réservoirs  à  air  comprimé  de  16,000 
gallons  de  capacité  chacune,  et  2  réservoirs  en  béton,  d'une  capacité 
de  13,500  gallons  chacun.  Distribution:  9  milles  de  conduites  en 
fonte,  de  4  à  8  pouces  de  diamètre;  72  bouches  d'incendie;  320  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé  de  f  pouce.  Pression:  ordinaire,  de  40  à  60 
livres;  en  cas  d'incendie,  100  livres.  État  financier:  coilt  total  de 
l'installation,  $137,500;  entretien  annuel,  $4,000;  intérêt,  $6,962; 
revenu,  810,000.  Taux:  au  compteur,  80c  par  1,000  gallons.  En 
charge:    H.  Talbot-Crosbie,  Ingénieur  municipal. 
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ATHABASKA,  (2,000).  Inauguré  en  1914;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Athabaska  dans  un 
réservoir,  J  mille  de  distance;  force  motrice  à  vapeur,  maximum,  100 
chevaux.  Filtre:  installation  projetée  d'un  filtre  sous  pression. 
Réservoir:  1,  d'une  capacité  de  100,000  gallons.  Distribution: 
4  milles  de  conduites  en  acier  et  en  fonte,  de  4  à  8  pouces;  24  bouches 
d'incendie.  Pression:  112  livres.  En  charge:  C.  L.  HufT,  Ingénieur 
municipal. 

BANFF,  (800).  Inauguré  en  1907;  propriété  du  gouvernement  fédéral. 
Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau  Forty-mile  par  gra- 
vitation, 21  milles  de  distance.  Distribution:  10^  milles  de  conduites 
en  bois  et  en  fonte,  de  6  à  12  pouces;  77  bouches  d'incendie;  300 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire, 
85  livres;  en  cas  d'incendie,  115  livres.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $100,000;  coût  du  système  de  distri- 
bution, $50,000;  entretien  annuel,  $6,000;  revenu,  $6,000.  Taux: 
prix  fixe,  5c  du  pied  de  front  et  basé  sur  le  nombre  de  pièces  et  de 
l'ameublement.     En  charge:   J.  T.  Child,  Ingénieur  résidant. 

BANKHEAD,  (1,000).  Inauguré  en  1905;  propriété  de  la  Bankhead 
Mines,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amené  d'un  lac,  par  gra- 
vitation, en  été,  et  pompée  de  la  rivière  Cascade  dans  un  réservoir 
surélevé,  en  hiver;  force  motrice,  à  vapeur,  25  chev^aux,  pompes  en 
double.  Réservoir:  une  cuve  d'une  capacité  de  7,900  gallons.  Distri- 
bution: 3  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  bois,  2  à  12  pouces  de 
diamètre;  21  bouches  d'incendie;  120  tuyaux  de  service  en  fer  de  J 
pouce.  Pression:  de  75  à  130  livres.  Consommation:  250,000 
gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $35,639;  entre- 
tien annuel,  $500.  Taux:  l'eau  n'est  pas  taxée.  En  charge:  D.  G. 
Wilson,  Surintendant  minier. 

BASSANO,  (1,000).  Inauguré  en  1913;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Bow  ,3J  milles  de  distance, 
dans  le  château  d'eau;  force  motrice,  à  vapeur,  maximum,  250  chevaux, 
moyenne,  125  chevaux.  Réservoir:  château  d'eau  d'une  capacité 
de  200,000  gallons.  Distribution:  5^  milles  de  conduites  en  acier, 
de  6  à  10  pouces  de  diamètre;  16  bouches  d'incendie;  50  tuyaux  de 
service  en  fer,  de  J  à  2  pouces.  Pression:  ordinaire,  80  livres;  en  cas 
d'incendie,  90  livres.  Consommation:  40,500  gallons.  État  financier  : 
coût  du   système  d'approvisionnement,   $100,000;    coût  du  système 
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(le  distrihution,  $30.000;  cntrctii-n,  $1,500  par  an;  inl^rOt,  7,800; 
n»v('iui  pr()\'('n.uit  des  < onsoininatcurs,  $7,(M)();  (îc«i  UH;i((fH  publiai, 
$1,1)00.  Taux:  .m  comptriir,  lOc  par  1,(KK)  K-dlons,  Kn  charge: 
G.  VV.  Mur^^atroyd,  Ingi'-iiicur  nuinidpal. 

BELLEVUE,  (1.200).  Propri^'t^''  de  la  West  Canadian  rollierics,  Ltd. 
Approvisionnement:  l'ciii  est  anicn^-e  du  ruisseau  Connel y  par  i^avi- 
tation,  1  nulle  de  distance.  Distribution:  2  milles  de  conduites  en  boÎB 
et  en  fer  ^alvanis^*,  de  1  j\  5  f)(>U(es  de  diamètre;  H  bouches  d'incendie; 
72  tuyaux  de  service  en  fer  ^alvanis^',  de  J  iH)Uce.  Pression:  65 
livres.  État  financier:  revenu,  $1,275  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $18 
par  habitation.     En  charge:    W.    I*.   Williams,  Surintendant  minier. 

BLAIRMORE,  (2,200).  Inaupur^»  en  1012;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  amende  du  ruisseau  York  par  gravitation, 
\\  mille  de  distance.  Distribution:  4J  milles  de  conduites  en  bois, 
de  4  i\  12  pouces  de  diamètre;  .vS  bouches  d'incendie;  218  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire,  80  livres;  en  cas 
d'incendie,  95  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation, 
$55,000;  entretien  annuel,  $1,428;  intérêt,  $2,512;  revenu  prove- 
nant des  consommateurs,  $4,285;  des  usages  publics,  $1,330. 
Taux:  prix  fixe,  $15  et  plus  par  habitation,  chambre  de  bains,  $6. 
En  charge:  R  .M.  Brisco. 

CALGARY,  (75,000).  Inauguré  en  1891;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  de  la  rivière  Elbow  par  gravitation, 
à  14  milles  de  distance,  et  pompée  de  la  rivière  Bow  juste  en  amont 
de  la  ville,  directement  dans  les  conduites  principales;  force  motrice 
électrique,  moyenne,  450  chevaux,  maximum,  1,350  chevaux;  ins- 
tallation en  double  des  moteurs  et  des  pompes.  Réservoir:  1  de 
20,000,000  de  capacité.  Purification:  l'eau  de  la  rivière  Bow  est 
traitée  à  l'hypochlorite  de  chaux.  Distribution:  184  milles  de  con- 
duites en  fonte  et  en  acier,  de  6  à  30  pouces;  1,002  bouches  d'incen- 
die; 12,000  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb.  Pression: 
ordinaire,  75  livres;  en  cas  d'incendie,  de  100  à  120  livres.  Con- 
sommation: 12,000,000  de  gallons.  État  financier:  coût  total  de 
l'installation,  $3,098,000;  entretien  annuel,  $106,502;  intérêt,  $106,418; 
revenu,  $318,900.  Taux:  prix  fixe,  S8  et  plus  par  habitation,  basé 
sur  le  nombre  de  pièces;  chambre  de  bains,  $3;  au  compteur,  de 
6  à  22c  par  1,000  gallons.     En  charge:   A.  W.  E.  Fawkes. 

CAMROSE,  (2,100).  Inauguré  en  1911;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement:   l'eau  est  pompée  de  puits  dans  des  réser\-oirs  de  sur- 
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face,  et  de  là  dans  des  réscr\oirs  sur^'l(*v^*s;  force  motrice,  à  vapeur, 
niaxinium,  100  chevaux.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  respective 
de  100,000  et  500,000  ^'allons.  Distribution:  2^  milles  de  conduites 
en  fonte,  dr  6  et  8  pouces  de  diamètre;  28  bouches  d'incendie;  95 
tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé,  de  J  pouce;  le  reste 
de  la  population  est  approvisionnée  au  moyen  de  voitures-réservoirs. 
Pression:  ordinaire,  75  livres;  en  ras  d'incendie,  130  livres.  Con- 
sommation: 37,500  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'instal- 
lation, $30,000;  entretien  annuel,  $5,030;  intérêts  et  fonds  d'amor- 
tissement, $4,837;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $5,200; 
des  usages  publics,  $2,080.  Taux:  au  compteur,  de  19c  à  $1.20  par 
mille  gallons.     En  charge:   S.  Appleton,  Commissaire. 

CARDSTON,  (1,000).  Inauguré  en  1906;  propriété  municipale.  Approvi- 
sionnement: l'eau  est  amenée  du  ruisseau  Lee  par  gravitation, distance 
6  milles;  il  y  a  en  outre  un  système  de  pompes  auxiliaires  qui  puisent 
de  l'eau  du  même  ruisseau;  force  motrice  à  vapeur,  75  chevaux;  instal- 
lation de  chaudières  en  double.  Réservoir:  1,  d'une  capacité  de 
20,000  gallons.  Distribution:  11  milles  de  conduites  en  bois,  de  4 
à  10  pouces;  33  bouches  d'incendie;  158  tuyaux  de  service  en  fer  gal- 
vanisé, J  pouce.  Pression:  ordinaire,  90  livres;  en  cas  d'incendie, 
100  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $82,000; 
entretien  annuel,  $400;  intérêt,  $4,200;  revenu  provenant  des  con- 
sommateurs, $4,500  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $18  et  plus  par  habi- 
tation, chambre  de  bains,  $5.40;  au  compteur,  de  9  à  22 Je  par  1,000 
gallons.     En  charge:    A.  Longstafï,  Surintendant. 

CARMANGAY,  (400).  Inauguré  en  1912;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  la  petite  rivière  Bow,  300  verges 
de  distance,  dans  le  château  d'eau;  force  motrice  à  vapeur,  maximum, 
25  chevaux,  moyenne,  15  chevaux.  Filtre:  on  se  sert  d'un  filtre  à 
gravier.  Réservoir:  château  d'eau  d'une  capacité  de  40,000  gallons. 
Distribution:  J  mille  de  conduites  en  bois,  de  8  pouces;  5  bouches 
d'incendie;  11  tuyaux  de  service  de  }  pouce.  Pression:  ordinaire, 
25  livres;  en  cas  d'incendie,  85  livres.  État  financier:  coût  de  l'ins- 
tallation, 818,000;  coût  du  système  de  distribution,  $6,000;  entre- 
tien, $3,000  par  an;  intérêt,  $1,500;  revenu,  $1,200.  Taux:  15c 
par  barrique;  prix  fixe,  $24  par  robinet.     En  charge:   L.  Collin. 

CLARESHOLM,  (1,000).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  ruisseau  VVillow  dans  le  châ- 
teau d'eau,  6  milles  de  distance;  force  motrice  électrique,  maximum, 
60  chevaux,  moyenne,  50  chevaux.     Réservoir:    château  d'eau  d'une 
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cap.icitc''  (Ir  100, ()()()  ^^.illons.  Filtre:  !'«  in  rst  anirn/i?  A  travcrii  le  fcra- 
viiT,  150  |)ic(ls  (Ir  l.i  rivii^ro.  Distribution:  10  niilIrH  de  ronrluitc 
(Ml  lK)is  et  en  fer,  (le  4  ;\  8  jxiucfs;  2*>  Ik>ii(Iu-s  (riiirciKlic;  100  tuyaux 
(Ir  s(Tvi(v  vn  fer  ^alva!iis('*.  Pression:  orflinairc,  35  livres;  en  ca» 
(riiicciKlic,  (le  ()5  .\  100  livn-s.  (  OusominatiDn  :  4(),0<K)  ^allonM. 
État  financier:  coHl  de  l'installation,  $56,000;  coût  du  systi'^me  de 
distribution,  $17,000;  rcNtiui  provenant  des  ronsc>mmatcurs,  S3,5(K); 
provfu.int  (les  iisa^ffs  publics,  $1,500.  Taux:  prix  fixe,  de  $12  h  $24 
|i.ir  h.il)it.i(i<>ii  ;  au  (oinjjtcnr,  8c  i)ar  1,000  gallons. 

COLEMAN,  (2,000).  Inanij:ur(''  en  l')06;  proprjj'-tf''  rie  la  International 
C\)al  and  Coke  Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée 
du  ruisseau  Nez  Percé,  par  gravitation,  distance  î  mille;  en  cas  d'ur- 
gence, on  peut  se  servir  de  la  station  de  [jompcs  (jui  i>uise  de  l'eau 
dans  la  rivière  Oldinan.  Réservoir:  1  d'une  capacité  de  1 ,000,(K)0 
de  gallons.  Distribution:  4  milles  de  conduites  en  bois,  de  2  à  10 
pouces  de  diann>tre;  7  bouches  d'incendie;  180  tuyaux  de  service  en 
fer  galvanisé,  de  J  pouce.  Pression:  135  livres.  Consommation: 
300,000  gallons.  État  financier:  entretien  annuel,  $1,000;  revenu, 
$3,700.  Taux:  prix  fixe,  $18  par  robinet.  En  charge:  O.  E.  S. 
Whiteside,  Gérant  général. 

CORONATION,  (500).  Inauguré  en  1914;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  d'un  puits  dans  un  réservoir 
surélevé,  distance,  \  mille;  force  motrice  à  vapeur,  150  chevaux. 
Réservoir:  1,  d'une  capacité  de  200,000  gallons.  Distribution: 
1  mille  de  conduites  en  acier,  de  6  et  8  pouces;  12  bouches  d'incendie. 
Pression:  ordinaire,  60  livres;  en  cas  d'incendie,  120  livres.  Con- 
sommation: 10,000  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'instal- 
lation, $40,000;  revenu  $1,560  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $18  par 
habitation.     En  charge:  W.  D.  Guthrie,  Secrétaire-trésorier. 

EDMONTON,  (60,000).  Inauguré  en  1902;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  North  Saskatchewan 
à  travers  un  système  de  purification,  directement  dans  les  con- 
duites principales,  distance,  2  milles;  force  motrice  à  électricité  et 
à  vapeur,  de  500  à  700  chevaux;  installation  de  pompes  et  de  chau- 
dières en  double.  Réservoirs:  bassin  de  sédimentation  d'une  capacité 
de  1,000,000  de  gallons,  et  un  autre  réservoir  d'une  capacité  de  500,000 
gallons.  Purification:  bassin  de  sédimentation  et  filtre  sous  pression. 
Distribution:  130  milles  de  conduites  en  fonte,  en  acier  et  en  bois  de 
4  à  30  pouces;  648  bouches  d'incendie;  9,000  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé  et  en  fonte.     Pression:  ordinaire,  de  45  à  80  li\Tes;   en  cas 
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d'inrcndic,  de  85  à  125  livres.  Consommation:  4,750,000  de  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'apprtnisionnemcnt,  $501,159;  coût 
du  sysU'nu'  de  distribution,  $1,575,167  ;  entretien  annuel,  $62,346;  in- 
térêt, $109,338;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $294,251;  des 
usages  publics,  $34,332.  Taux:  prix  fixe,  $8  et  plus  par  habitation; 
salle  de  bains,  $8;  au  compteur,  de  16  à  40c  par  1,000  gallons;  le  tout 
sujet  à  un  escompte  de  5%,     En  charge:  J.  W.  Turner,  Surintendant. 

EXSHAW,  (600).  Inauguré  en  1906;  propriété  de  la  Canada  Cément  Co. 
Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  d'un  petit  ruisseau,  par  gravita- 
tion, distance  J  mille.  Distribution:  2  milles  de  conduites;  6  bouches 
d'incendie;  20  tuyaux  de  service.  Taux:  il  n'y  a  pas  de  taxe  d'eau. 
En  charge:  A.  G.  Beck,  Surintendant. 

FRANK,  (500).  Inauguré  en  1904;  propriété  de  la  Franco-Canadian 
Collieries,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau 
Gold,  par  gravitation,  distance  f  mille.  Distribution:  2^  milles  de 
conduites  en  bois,  de  3  à  8  pouces  de  diamètre;  10  bouches  d'incendie; 
200  tuyaux  de  service,  de  IJ  pouce.  Pression:  60  livres.  État 
financier:  coût  total  de  l'installation,  $15,000;  entretien  annuel,  $600; 
revenu  provenant  des  consommateurs,  $4,800;  des  usages  publics, 
$720.     Taux:    prix  fixe,  $12  et  plus  par  habitation. 

GLEICHEN,  (200).  Inauguré  en  1912;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  dans  un  réservoir;  force 
motrice  à  vapeur,  maximum,  105  chevaux;  moyenne,  35.  Réservoir: 
1,  d'une  capacité  de  50,000  gallons.  Distribution:  h  mille  de  conduites 
en  fonte,  de  6  à  10  pouces  de  diamètre;  6  bouches  d'incendie;  9  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire,  40  livres;  en  cas 
d'incendie,  110  livres.  État  financier:  coût  du  système  d'approvi- 
sionnement, $27,300;  coût  du  système  de  distribution,  86,500;  entre- 
tien, 2,529  par  an;  intérêt,  $1,751;  revenu,  $1,600.  Taux:  prix 
fixe,  $18  par  habitation;  au  compteur,  $1.28  par  1,000  gallons.  En 
charge:   J.  J.  Emmerick,  Ingénieur. 

HIGH  RIVER,  (500).  Inauguré  en  1913;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Highwood,  à  travers 
le  gravier,  sur  ^  mille  de  distance,  dans  le  château  d'eau;  force  motrice 
à  vapeur.  Réservoir:  château  d'eau  d'une  capacité  de  157,000 
gallons.  Distribution:  1§  milles  de  conduites  en  fonte,  de  6  à  10 
pouces  de  diamètre;  31  bouches  d'incendie;  43  tuyaux  de  service 
d'un  demi-pouce.  Pression:  ordinaire,  40  livres;  en  cas  d'incendie, 
120  livres.     Taux:    au  compteur,  de  20  à  60c  par  1,000  gallons;   prix 
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fixe,  SU)  et  |)liis  |»ar  h.il»il.iti(m.      Imi  (  liar^v     < '>    I      Mack,  Secrétaire- 
trésoriiT. 

JASPER,  (200).  Iiiaii^Mirr  ru  1*>1.';  \)i<)\)nM'  du  chemin  de  fer  Grand 
IViink  l*.i(  lin  Ai)j)rovisionnement:  l'eau  ent  amende  du  lac  Cabin 
par  gravitation,  sur  deux  luilleu  de  dislance.  Klle  sert  surtout  (Xiur  le 
cluMiiiii  de  fer.  Il  y  a  deux  siTvires  iM)ur  hahilations,  le  rente  de  la 
population  est  ap|)rovisionnr<'  au  moyen  <le  voilureH-r^'servoirs. 

LETHBRIDGE,  (11,500).  Inaugure''  en  1904;  \m)\m('U'  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  jwmp^c  de  la  rivière  Belly  dans  trois 
chfitcaux  d'eau  on  directement  dans  les  conduites  principales,  distance 
1  mille;  force  motrice  i\  électricité  et  h  vai)eur,  maximum,  350  chevaux; 
moyenne,  200;  pomjîes  en  donl)lo.  Filtre:  [^rise  d'eau,  caisson  pro- 
tège par  du  sable  et  du  gravier.  Réservoirs:  ^  ch.lteaux  d'eau,  d'une 
capacité  respective  de  109,000  gallons,  156,(J00  gallf)ns  et  470,000 
gallons.  Distribution:  40}  milles  de  conduites  en  bois,  en  fonte  et 
en  acier,  de  4  A  18  pouces;  2vS9  bouches  d'incendie;  2,300  tuyaux  de 
service  en  plomb  et  en  fer.  Pression:  ordinaire,  42  livres;  en  cas 
d'incendie,  de  85  il  100  livres.  Consommation:  1,422,000  gallons. 
État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $142,500 
coût  du  système  de  distribution,  $283,000;  entretien,  $9,079  par  an 
intérêt,  $21,586;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $56,929 
des  usages  publics,  $11,000.  Taux:  au  compteur,  de  15  à  60c  par 
1,000  gallons;  prix  fixe,  $12  et  plus  par  habitation.  En  charge:  W.  A. 
Adam,  Ingénieur. 

MACLEOD,  (2,500).  Inauguré  en  1907;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Oldman  dans  le  château 
d'eau,  distance,  un  demi-mille;  force  motrice  à  vapeur,  maximum, 
75  chevaux;  moyenne,  40  chevaux;  pompes  en  double.  Filtre: 
système  sous  pression.  Réservoir:  un  château  d'eau  d'une  capacité 
de  100,000  gallons.  Distribution:  9  milles  de  conduites  en  fonte,  en 
acier  et  en  bois,  de  4  à  12  pouces  de  diamètre;  62  bouches  d'incendie; 
400  tuyaux  de  service  en  plomb  et  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordi- 
naire, 45  livres;  en  cas  d'incendie,  100  livres.  Consommation:  500,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$27,883;  coût  du  système  de  filtration,  $65,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $105,254;  entretien  annuel,  $5,597;  intérêt  et  fonds 
d'amortissement,  $10,858;  revenu  provenant  des  consommateurs, 
$9,000;  des  usages  publics,  $2,000.  Taux:  prix  fixe,  S20  pour  le  pre- 
mier robinet;  chambre  de  bains,  $5;  au  compteur,  de  12^  à  30c  par 
1,000  gallons.     En  charge:   C.  H.  Altham,  Ingénieur  municipal. 
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MEDICINE  HAT,  (12.000).  Inau^nir^  tn  1900;  i)rr)pri^-t6  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  South  Saskalche- 
w.in  dans  un  réservoir  et  dans  les  conduites  principales,  distance, 
2J  milles;  force  motrice  électrique,  moyenne,  400  chevaux;  maxi- 
mum, 510;  pompes  en  double.  Réservoir:  1.  de  2,320,000  gallons 
de  capacité.  Purification:  filtre  sous  pression.  Distribution:  38 
milles  de  conduites  en  acier,  en  fonte  et  en  bois,  de  6  à  20  p<juces  de 
diamètre;  250  bouches  rrincendie;  2,400  tuyaux  de  service  de  J  pf)uce, 
en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire,  75  livres;  en  cas  d'incendie, 
110  livres.  Consommation:  2,300,000  gallons.  État  financier:  coût 
du  système  d'approvisionnement,  $325,000;  coût  du  système  de  dis- 
tribution, $450,000;  entretien  annuel,  $23,828;  intérêt,  $38,238;  re- 
venu provenant  des  consommateurs,  $50,000;  des  usages  publics, 
$17,000.  Taux:  prix  fixe  $12  et  plus  par  habitation;  chambre  de 
bains,  $6;  au  compteur,  de  16  à  40c  par  1,000  gallons.  En  charge:  A. 
K.  Grimmer,  Ingénieur  municipal. 

MIRROR,  inauguré  en  1913;  propriété  du  chemin  de  fer  Grand  Trunk 
Pacific.  Ce  système  ne  sert  qu'au  chemin  de  fer  et  à  la  protection 
du  village  contre  l'incendie.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée 
du  lac  BufTalo  dans  un  réservoir,  distance,  IJ  mille;  on  se  sert  d'un 
moteur  à  pétrole  de  15  à  20  chevaux.  Réservoir:  1,  d'une  capacité 
de  40,000  gallons.  Distribution:  If  mille  de  conduites  en  fonte  et  en 
fer  forgé,  de  6  pouces  de  diamètre;  2  bouches  d'incendie.  Pression: 
80  livres.     État  financier:   coût  total  de  l'installation,  $20,780. 

PINCHER,  (100).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  sources  dans  un  réservoir,  dis- 
tance, J  mille;  les  pompes  sont  actionnées  au  moyen  d'un  moteur  à 
gazoline  de  4  chevaux.  Réservoir  :  1 ,  d'une  capacité  de  1 1 ,200  gallons. 
Distribution:  §  de  mille  de  conduites  en  bois  et  en  fer  galvanisé,  de  1 
et  4  pouces;  3  bouches  d'incendie.  Pression:  60  livres.  État  finan- 
cier: coût  du  système  d'approvisionnement,  $1,900;  coût  du  système 
de  distribution,  $2,800;  entretien,  $900  par  an. 

PINCHER  CREEK,  (1,000).  Inauguré  en  1906;  propriété  de  la  Muni- 
cipal Water  and  Light  Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  ame- 
née du  ruisseau  Pincher  par  gravitation,  sur  une  distance  de  2  milles. 
Purification:  l'eau  passe  dans  le  gravier  de  la  rive  du  ruisseau.  Ré- 
servoir: 1,  de  30  pieds  de  diamètre  et  de  12  pieds  de  profondeur. 
Distribution:  conduites  en  bois;  24  bouches  d'incendie;  170  tuyaux 
de  service  en  fer  galvanisé  d'un  demi-pouce.  Pression:  65  livres. 
Consommation:    90,000  gallons.     État  financier:    coût  total  de  Tins- 
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tall.ilioii,  $4H, ()()();  «Miintun,  S1,2(K)  par  an;  rrvciui  prov^'îiant  <lrH 
roiisoinmalt'tirs,  St.OUO;  (U'h  iisa^jcs  f)iil)li(s,  S4H0.  Taux:  [irix  lixr, 
$15  par  habitation,  silon  !«•  n(»ml»ir  <lr  pire  j-h 

RAYMOND,  (l.SOO).  Iiiau^ciir('«  m  l'Ml;  |)r()pri^tY-  muniripaN-  Appro- 
visionnement: ItMii  est  amende  de  soiirres  et  de  puitn  par  Kraviia- 
tion.  siii  une  distance  de  2  milles,  et  pomp/'e  danB  un  K*ft€TVoir  ou 
dans  les  conduites  principales;  force  motrice,  vïa/'»lin<-,  maximum,  11 
chevanx;  mo\'emie,  5;  moteurs  et  pom|)es  en  double.  Distribution: 
10  milles  de  loiuluites  en  bois  et  en  fer  ^calvanis^-,  de  4  ;\  10  i>ouces; 
4  bouches  d'incendie;  212  tuyaux  de  service  en  fer  ^alvanis^?  et  en 
l>loinl),  d(>  ]  i)()ncc.  Pression:  45  livres.  État  financier:  criût  du 
système  d'approvisionnement,  $3,700;  coût  du  système  de  distri- 
bution, sS58,000;  entretien,  $3,806  par  an;  revenu,  $3,450.  Taux: 
au  C()m|)teur;  prix  fixe,  $16.20  par  habitation.  ï^n  charge:  K. 
Powcll.  Surintendant. 

REDCLIFF,  (3,000).  Inauguré  en  P)13;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  South  Saskatchewan, 
distance  1\  mille,  dans  un  réservoir;  les  pomp>es  sont  actionnées  au 
moyen  d'un  moteur  à  gaz  d'une  force  de  60  chevaux;  installation  de 
pompes  en  double.  Réservoir:  un,  d'une  capacité  de  300,000  gallons. 
Purification:  l'eau  passe  à  travers  2,000  pieds  de  gravier.  Distri- 
bution: 14}  milles  de  conduites  en  bois  et  en  acier;  33  bouches  d'in- 
cendie; 320  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb.  Pression: 
45  livres.  Consommation:  90.000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  820,000;  coût  du  système  de  dis- 
tribution, $113,000;  revenu  annuel,  88,000.  Taux:  prix  fixe;  au 
compteur  pour  les  industries,  5c  par  1,000  gallons.  En  charge:  J.  E. 
Askwith,  Ingénieur  municipal. 

RED  DEER,  (3,500).  Inauguré  en  1906;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  de  la  rivière  Red  Deer  par  gravitation, 
dans  2  puits,  distance  300  verges,  de  là  elle  est  pompée  directement  dans 
les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur.  Purification: 
les  murs  des  puits  se  composent  de  filtres  de  scorie.  Distribution: 
7  milles  de  conduites  en  fonte,  en  bois  et  en  acier,  de  6  à  10  pouces  de 
diamètre;  35  bouches  d'incendie;  305  tuyaux  de  service  en  fer  gal- 
vanisé et  en  plomb.  Pression:  ordinaire,  35  livres;  en  cas  d'incen- 
die, 120  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  892,941; 
revenu  annuel,  $4,423.  Taux:  prix  fixe,  S6.50  par  habitation.  En 
charge:    A.  T.  Stephenson,  Commissaire. 
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STETTLER,  (250).  Inau^ciiré  en  1910;  propri('té  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pomp6e  d'un  puits  dans  un  réservoir  et  une 
cuve  surélevée,  distance,  800  pieds;  force  motrice,  à  vapeur.  Réser- 
voir: 1,  d'une  capacité  de  50,000  gallons.  Distribution:  §  mille  de 
conduites  en  fonte,  de  8  et  10  pouces  de  diamètre;  10  bouches  d'in- 
cendie; 20  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  ordinaire, 
56  livres;  en  cas  d'incendie,  120  livres.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  S  19,000;  coût  du  système  de  distri- 
bution, $15,000;  entretien,  S2,500  par  an;  intérêt,  $1,000;  revenu 
provenant  des  consommateurs,  81,074;  des  usages  publics,  $636. 
Taux:  prix  fixe,  $18  et  plus  par  habitation;  au  compteur,  de  48c  à 
$1.20  par  1,000  gallons. 

TABER,  (3,000).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale.  Approvi- 
sionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Belly  clans  un  réser\oir, 
à  2  milles  de  distance;  force  motrice  à  vapeur.  Distribution:  6  milles 
de  conduites  en  fonte,  de  6  à  10  pouces  de  diamètre;  45  bouches 
d'incendie;  217  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  d'un  demi-pouce. 
Pression:  ordinaire,  40  livres;  en  cas  d'incendie,  70  livres.  État 
financier:  coût  total  de  l'installation,  $63,000.  Taux:  prix  fixe. 
En  charge:    W.  Faulds. 

TOFIELD,  système  de  protection  contre  l'incendie  seulement;  inauguré 
en  1913.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  des  puits  directe- 
ment dans  les  conduites  principales;  force  motrice  à  vapeur,  60  che- 
vaux. Distribution:  J  mille  de  conduites  en  acier,  de  6  et  8  pouces; 
7  bouches  d'incendie.  Pression:  en  cas  d'incendie,  140  livres.  État 
financier:  coût  total  de  l'installation,  $20,000;  entretien,  $2,500  par 
an.     En  charge:   J.  W.  McMullen,  Secrétaire- trésorier. 

VEGREVILLE,  inauguré  en  1914;  propriété  municipale.  Approvision- 
nement: l'eau  est  pompée  de  puits  forés,  dans  un  réservoir  surélevé, 
distance,  1  mille;  force  motrice  à  vapeur.  Réservoirs:  1,  de  200,000 
gallons  de  capacité  et  un  autre  surélevé  pouvant  contenir  60,000 
gallons.  Distribution:  2  milles  de  conduites  en  acier,  de  6  et  8  pouces; 
10  bouches  d'incendie;  les  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  ne  sont 
pas  tous  installés.  Pression:  ordinaire,  45  livres;  en  cas  d'incen- 
die, 125  livres.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionne- 
ment, $20,000;  coût  du  système  de  distribution,  835,000;  intérêt, 
$4,795.     Taux:   au  compteur.     En  charge:  J.  St.  Peter. 

WETASKIWIN,  (3,500).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:    l'eau   est   pompée   de   puits  dans   un   réservoir 
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sur^'Irv^,  distance,  2,500  f)i<*(ls;  1rs  f)<»iii|)«  .  <,ni  .i(  iioini/is  au  iiioy*-n 
(l'un  inotriir  ;\  j^az.  Réservoir:  1,  «l'une  capacité  de  175,0<K)  jçallons. 
Distribution:  5J  milles  de  conduites  en  fonte,  de  6  A  10  ï>ou(eH  cle 
diamètre;  48  bouches  d'incendie;  50  tuyaux  de  service  en  fer  Kalvaniiié 
et  en  ploinl).  Pression:  ordinaire,  70  livre»;  en  cas  d'incendie,  de 
100  .\  110  livres.  État  financier:  (ofii  du  système  d'approvision- 
nement, $.U),0()();  coflt  (In  système  de  distribution,  $80,(XX).  Taux: 
au  compteur. 
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ARMSTRONG,  (1,500).  Inauguré  en  1902;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  amenée  par  gravitation  du  ruisseau  Davis 
sur  2^  milles  de  distance.  Réservoir:  1,  d'une  capacité  de  50,000 
gallons.  Distribution:  20  milles  de  conduites  en  bois,  de  2  à  10  pouces 
de  diamètre;  10  bouches  d'incendie;  vS50  tuyaux  de  service  en  fer, 
de  i  pouce.  Pression:  ordinaire,  135  livres;  en  cas  d'incendie,  100 
livres.  Consommation:  v360,000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  de  distribution,  $40,000;  entretien,  $1,800  par  an;  intérêt 
et  fonds  d'amortissement,  $3,032;  revenu,  $5,300.  Taux:  prix  fixe, 
$15  pour  le  premier  robinet.     En  charge:    T.  Lawson,  Surintendant. 

ARROWHEAD,  (175).  Inauguré  en  1906;  propriété  de  la  Arrowhead 
Water  Supply  Co.  Approvisionnement:  l'eau  provient  de  cours 
d'eau  dans  les  montagnes  et  descend  par  gravitation  sur  une  distance 
de  Ij  mille.  Réservoir:  1,  d'une  capacité  de  6,400  gallons.  Dis- 
tribution: 1^  mille  de  conduites  en  bois,  de  2  à  6  pouces  de  diamètre; 
5  bouches  d'incendie;  34  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  d'un  demi- 
pouce.  Pression:  120  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'instal- 
lation, $7,500;   revenu  annuel,  $900.     Taux:   $24  par  habitation. 

CHASE,  (600).  Inauguré  en  1907;  propriété  de  la  Adams  River  Lumber 
Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau  Chase 
par  gravitation  sur  J  mille  de  distance.  Distribution:  2  milles  de 
conduites  en  bois,  de  8  pouces  de  diamètre;  14  bouches  d'incendie; 
135  tuyaux  de  service  de  J  pouce.  Pression:  90  livres.  État  finan- 
cier: coût  du  système  d'approvisionnement,  $12,358;  coût  du  sys- 
tème de  distribution,  $3,595;  revenu,  $1,600.  Taux:  prix  fixe,  $12 
par  habitation. 

CHEMAINUS,  (250).  Propriété  de  la  Victoria  Lumber  &  Mfg.  Co., 
Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  de  la  rivière  North  Fork 
Chemainus  par  gravitation,  distance,  3  milles.  Distribution:  3  milles 
de  conduites  en  bois  de  10  et  12  pouces  de  diamètre;  24  bouches  d'in- 
cendie.    Pression:    65  livres.     Taux:    prix  fixe,  $12  par  habitation. 

CHILLIWACK,  (4,500).  Inauguré  en  1906;  propriété  de  la  Elk  Creek 
Water-VVorks  Co.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau 
Elk  par  gravitation,  distance,  9  milles.  Réservoir:  1,  d'une  capacité 
de  1,500,000  gallons.  Distribution:  66 J  milles  de  conduites  en  bois, 
de  2  à  12  pouces  de  diamètre;   35  bouches  d'incendie;   925  tuyaux  de 
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service  do  i  ci  J  d»-  imumc  Pression:  orclinairr,  7.S  livre*»;  en  ca» 
d'iiutiulii-,  ()5  livris.  Consommation:  .^00, 000  jçalloiih.  État  fi- 
nancier: loûi  «In  système  de  dihtribulion,  SlOO.OOO;  revenu  provenant 
des  consommatours,  $16,000;  de»  usageH  piihlic^,  $2,0(K).  Taux: 
\n\\  fixe,  $12  |)ar  hahitatinn.      l.n  rhar^je:    I.    II.  Kipp,  Surintendant. 

CLAYBURN,  (400).  Iimii^^uiYmii  IOO.S;  pr(>i)ri<:t^  de  la  Clayburn  Company 
Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  de  source»  par  j^ravita- 
lion  sur  \  niillc  de  distance,  et  pompée  dans  un  réservoir  et  dans  les 
conduites  principales;  force  mcjtricc,  électrifiuc,  5  chevaux.  Dis- 
tribution: 3  (le  mille  de  conduites  en  bois  et  en  fer,  de  2  à  6  pouces  de 
diamètre;  4  hoiulies  d'incendie;  38  tuyaux  de  service.  Pression: 
ordinaire,  50  livres;  en  cas  d'incendie,  70  livres.  État  financier: 
coOt  du  système  d'approvisionnement,  $2,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $1,000.  Taux:  aucune  taxe,  ce  système  approvisionne 
les  employés  de  la  compagnie  seulement. 

CRANBROOK,  (4.000).  Inauguré  en  1903;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  amenée  du  ruisseau  St.  Josei)h  sur  une  dis- 
tance de  2\  milles,  par  gravitation.  Distribution:  11  milles  de  con- 
duites en  bois,  de  4  à  18  pouces  de  diamètre;  35  bouches  d'incendie; 
800  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  65  livres.  État 
financier:  entretien,  $7,000  par  an;  intérêt,  $3,500;  revenu,  $20,000. 
Taux:  au  compteur,  de  4c  à  40c  par  1,000  gallons;  prix  fixe,  $18  et 
plus  par  habitation,  selon  le  nombre  de  pièces;  chambre  de  bains, 
$9.     En  charge:    F.  O'Hara,  Ingénieur  municipal. 

CRESTON,  (500).  Inauguré  en  1908;  propriété  de  la  Goat  Mountain 
Wa ter-Works  Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  des 
sources  de  la  montagne  Goat,  par  gravitation,  distance,  2^  milles. 
Réservoirs:  2,  d'une  capacité  respective  de  41,000  et  de  8,400  gallons. 
Distribution:  4  milles  de  conduites  en  bois,  de  4  pouces  de  diamètre; 
3  bouches  d'incendie;  106  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  de  i 
et  J  pouce.  Pression:  ordinaire,  100  livres;  en  cas  d'incendie,  de 
95  à  120  livres.  Consommation:  37,000  gallons.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $5,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $4,000;  entretien,  $700  par  an;  revenu,  $1,900.  Taux: 
prix  fixe,  $18  et  plus  par  habitation,  selon  de  nombre  de  pièces. 

CUMBERLAND,  (2,500).  Inauguré  en  1896;  propriété  de  la  Cumberland 
and  Union  W.  W.  Co.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  des  lacs 
Hamilton  etStevens  et  du  ruisseau  Hamilton,  par  gravitation;  distance, 
de  2  à  2§  milles.     Réservoirs:    3,  de  2,340  acres-pieds,  3,444  acres- 
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pieds  et  288  acres-pieds,  respectivement.  Distribution:  2J  milles  de 
conduites  en  fer,  de  4  à  8  pouces  de  diamètre;  16  bouches  d'incendie; 
765  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisa*  de  5  pouce  de  diamètre. 
Pression:  ordinaire,  160  livres;  en  cas  d'incendie,  175  livres.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $44,500;  coût  du 
système  de  distribution,  $26,000;  entretien,  $2,020  par  an;  revenu 
provenant  des  consommateurs,  $1,269;  des  usages  publics,  $320. 
Taux:   prix  fixe.  $15  par  habitation. 

DUNCAN,  (1,700).  Inauguré  en  1905;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  du  ruisseau  Skinner  directement  dans 
les  (oiuluites  principales,  par  gravitation,  distance,  2}  milles.  Ré- 
servoirs: 2,  de  1,000,000  de  gallons  et  de  750,000  gallons.  Distri- 
bution: 7  milles  de  conduites  en  bois,  de  4  à  8  pouces  de  diamètre; 
IvS  bouches  d'incendie;  350  tuyaux  de  service  en  fer.  Pression: 
60  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $25,000;  entre- 
tien, $1,200  par  an;  intérêt  et  fonds  d'amortissement,  $2,100;  revenu, 
5,300.  Taux:  prix  fixe,  $12  et  plus  par  habitation.  En  charge: 
R.  G.  Harvey,  Surintendant. 

ELKO,  (300).  Inauguré  en  1913;  propriété  de  la  Elko  Water,  Light  & 
Power  Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  lac  Silver 
Springs,  par  gravitation,  sur  une  distance  de  2  milles.  Distribution: 
2  milles  de  conduites  en  bois,  de  10  à  14  pouces;  9  bouches  d'incendie; 
38  tuyaux  de  service,  de  ^  et  J  pouce.  Pression:  92  livres.  Con- 
sommation: 20,000  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'installa- 
tion, S22,650;  entretien  annuel,  $500;  revenu,  $1,335.  Taux:  prix 
fixe,  $24  par  habitation. 

ENDERBY,  (1,000).  Inauguré  en  1906;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  des  sources  Brash  Creek  par  gravi- 
tation sur  une  distance  de  4^  milles,  avec  pompes  auxiliaires  à  vapeur 
à  la  scierie  pour  puiser  de  l'eau  à  la  rivière  en  cas  d'incendie.  Dis- 
tribution: 10  milles  de  conduites  en  bois,  de  4  à' 8  pouces;  15  bouches 
d'incendie;  225  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  or- 
dinaire, de  80  à  113  livres;  la  pression,  en  cas  de  feu,  peut  être  augmen- 
tée au  moyen  des  pompes  de  la  scierie.  État  financier:  coût  total 
de  l'installation,  $29,500;  entretien,  $659  par  an;  intérêt,  $1,400; 
revenu,  $3,619.  Taux:  prix  fixe,  $18  par  habitation.  En  charge: 
E.  J.  Mack,  Échevin. 

ESQUIMALT,  propriété  de  la  Esquimalt  Water-Works  Co.,  Victoria. 
Cette  compagnie  fournit  de  l'eau  à  la  péninsule  d' Esquimalt  et  aux 
municipalités  de  Oak  Bay,  ainsi  qu'à  la  région  de  Saanich  et  de  West 
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Vi(  toii.i.  Approvisioniicincnt:  ICui  «-4  .iiiifn^*c*  (Irn  \hch  Golcffitrcam. 
Réservoirs:  5,  ayant  iiiir  (aparii^-  totale  de  3, 476, (MX), (KK)  dr  ((allotiH. 
Distribution:  lOj  milles  (h*  eondiiitert  de  M  |M>u(eft;  57  iKiiichen  d'in- 
cendie; 2,200  tuyaux  de  service  en  fer  j(alvanih/*et  en  ploml*.  PrcsHÎon: 
*)l  livres.  Consommation:  700,000  j^Mllons.  Taux:  au  compteur, 
de  20e  et  .^0(    par  1.000  gallons. 

FERNIE,  (5.000).  Inau^uri''  en  190<;;  \)rii\)rU'i('  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amen^'e  du  ruisseau  Fairy  par  j^ravitation,  sur 
une  distance  de  ^  niilli's.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  respective 
de  750,000  et  ()0,000  ^^allons.  Distribution:  12^  milles  de  conduites 
eu  bois  et  en  fer  forfs'é,  de  Ij  i\  12  pouces  de  diamètre;  51  iKiUches 
d'incendie;  700  tn>aux  de  service  en  fer  gaKanis^*.  Pression:  92 
livres.  Consommation:  1,250,000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  d'approN  isionnemcnt,  $35,000;  coût  du  système  de  distri- 
bution, $S4,000;  entretien,  $5,794  par  an;  intérêt,  $5,950;  revenu 
provenant  des  consommateurs,  $7,100;  des  usages  publics,  $950. 
Taux:  prix  fixe,  $18  et  plus  par  babitation;  chambre  de  bains,  $9; 
au  compteur,  de  4c  i\  4()c  par  1,000  gallons.  Kn  charge:  W.  Ramsay, 
Ingénieur  municipal. 

FORT  STEELE,  (250).  Inauguré  en  1913;  propriété  de  la  Fort  Steele 
Watcr  Works  Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amené^e  des 
sources  Myers  par  gravitation,  distance,  If  milles.  Réservoir:  1,  de 
100,000  gallons.  Distribution:  2  milles  de  conduites  en  bois  et  en 
fonte,  de  4  à  12  pouces  de  diamètre;  3  bouches  d'incendie;  72  tuyaux 
de  service  en  fer,  de  J  pouce.  Pression:  50  livres.  Consommation: 
30,000  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  814,066; 
entretien,  $920  par  an;  revenu,  $2,160  par  an.  Taux:  prix  fixe, 
$36  et  plus  par  habitation. 

GRAND  FORKS,  (2,500).  Inauguré  en  1900;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Kettle  dans  un 
réservoir;  force  motrice  électrique,  moyenne  85  chevaux,  maximum, 
150;  système  de  pompes  en  double.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité 
respective  de  500,000  et  90,000  gallons.  Purification:  filtre  à  fond 
couvert  de  gravier.  Distribution:  15  milles  de  conduites  en  acier,  en 
fer  galvanisé  et  en  bois,  de  2  à  12  pouces  de  diamètre;  52  bouches  d'in- 
cendie; 500  tuyaux  de  service.  Pression:  120  livres.  Consommation: 
350,000  gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionne- 
ment, $8,000;  coût  du  système  de  distribution,  $90,000;  entretien, 
$6,750  par  an;  intérêt,  $4,500;  revenu,  88,500.  Taux:  prix  fixe,  $12 
par  habitation.     En  charge:   F.  W.  Reid,  Ingénieur  municipal. 
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GREENWOOD,  (1,000).  Inauguré  en  1898;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  des  ruisseaux  I.ind,  Twin  et 
Providence  par  gravitation,  sur  un  mille  de  distance.  Réservoirs: 
3,  d'une  capacité  de  250,000  gallons  chacun.  Distribution:  4J  milles 
de  conduites  en  fer  et  en  bois,  de  2  à  8  pouces  de  diamètre;  18  bouches 
d'inceudie;  265  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  de  J  à  2  pouces. 
Pression:  \M)  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation, 
$57,000;  entretien,  S627  par  an;  revenu  provenant  des  consomma- 
teurs, S4,860;  des  usages  publics,  $1,380.  Taux:  prix  fixe,  de  $12  à 
$18  par  habitation;  chambre  de  bains,  $6;  au  compteur,  de  16c  à 
35  •2c  par  1,000  gallons. 

HOSMER,  (1.200).  Inauguré  en  1908;  propriété  de  la  Hosmer  Mines, 
Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau  Hosmer,  par 
gravitation,  sur  une  distance  de  f  mille.  Réservoir:  1,  d'une  capacité 
de  60,000  gallons.  Distribution:  3§  milles  de  conduites  en  bois,  de 
4  à  10  pouces  de  diamètre;  23  bouches  d'incendie;  103  tuyaux  de  ser- 
vice en  fer,  de  1  à  2  pouces.  Pression:  120  livres.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $31,551;  coût  du  système 
de  distribution,  $4,252;  entretien,  $763  par  an;  revenu,  $3,990. 
Taux:   prix  fixe,  $24  par  habitation;   chambre  de  bains,  $9. 

KAMLOOPS,  (6,000).  Inauguré  en  1895;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  pompée  de  la  rivière  Thompson  dans  un 
réservoir  et  dans  les  conduites  principales,  distance,  5,000  pieds; 
force  motrice,  électrique,  moyenne,  225  chevaux,  maximum,  450; 
pompes  auxiliaires  actionnées  par  la  vapeur.  Réservoirs:  2,  d'une 
capacité  respective  de  1,500,000  gallons  et  150,000  gallons.  Distri- 
bution: 14  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  fer  forgé,  de  4  à  16  pouces 
de  diamètre;  104  bouches  d'incendie;  1,110  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé,  de  f  pouce.  Pression:  ordinaire,  125  livres;  en  cas  d'in- 
cendie, de  125  à  145  livres.  Consommation:  1,200,000  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  d'approvisionnement,  $144,134;  coût  du 
système  de  distribution,  $149,866;  entretien  annuel,  $29,525;  intérêt, 
$15,280;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $28,870;  des  usages 
publics,  $5,368.  Taux:  prix  fixe,  $18  et  plus  par  habitation;  au  comp- 
teur, de  20  à50c  par  1,000  gallons.  En  charge:  C.  L.  Wain,  Surinten- 
dant. 

KASLO,  (1,100).  Inauguré  en  1896;  propriété  municipale.  Approvi- 
sionnement: l'eau  est  amenée  du  ruisseau  Kaslo  par  gravitation,  sur 
une  distance  de  3  milles.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  respective 
de  10,000  et  32,000  gallons.  Distribution:  2  milles  de  conduites  en 
acier,  de  3  à  10  pouces  de  diamètre;  22  bouches  d'incendie.     Près- 
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sion:  12  livres.  Consommation:  2H. ()()()  ^jalIniiH,  État  financier: 
(OUI  total  (If  rinstall.ition,  S.iJ.ODO.  Taui  :  j)rix  fixe,  i.n  duirgt: 
R.    A.  ('<)(kK'.  (  "oininissairc. 

KELOWNA,  (2,200).  InaiiRiiri'-  vn  1008;  propri^t^  munie  ipaN  Appro- 
visionnement: l'eau  est  poinj)/»'  du  la(  ()kaiiavîan,  rlirc(  temcnl  daiiK 
lis  ( oiuluitcs  i)rin(-ipalrs;  (list.uuc  \  millr;  for< c  niotrire,  à  vafxrur, 
ini)\tniu'  20  clu'vaiix,  niaxiimnn,  40  chevaux;  p<inijH:s  infttall6cH  en 
douMe.  Distribution:  1.^  milles  de  conduites  en  fonte  et  en  Ixjis,  de 
4  à  10  pouces;  33  bouches  d'incendie;  508  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé,  de  \  pouce.  Pression:  ordinaire,  50  livres;  en  cas  d'in- 
cendie, 125.  État  financier:  coût  du  système  de  distribution,  $51,0(K); 
entretien,  $4,500  i)ar  an;  int6rôt,  $3,000;  revenu,  $9,328.  Taux: 
prix  fixe,  $14.40  par  habitation;  au  conî|)teur,  de  10  à  30c  par  1,000 
gallons.     Kn  charge:   G.  H.  Dunn,  Grcflier. 

LADYSMITH,  (3,000).  Inauguré  en  1904;  propriété  de  la  Ladysmith 
Water-Works  Co.  (E.  &  N.  Ry.)  Approvisionnement:  l'eau  est 
amenée  du  lac  Stocking  par  gravitation,  distance,  4^  milles.  Réser- 
voir: 1,  de  1,000,000  de  gallons.  Distribution:  15  milles  de  conduites 
en  acier  et  en  bois,  de  2  à  8  pouces  de  dianièire;  13  bouches  d'incendie; 
500  tuyaux  de  service  en  plomb.  Pression:  ordinaire,  100  livres; 
en  cas  d'incendie,  150  livres.  État  financier:  coClt  total  de  l'instal- 
lation, $60,000;  revenu,  $5,000  par  an.  Taux:  prix  fixe,  $12  par 
habitation. 

LILLOOET,  (350).  Inauguré  en  1903;  propriété  de  S.  A.  Macfarlane. 
Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  de  la  montagne  par  gravitation, 
sur  f  mille  de  distance.  Réservoirs:  2,  l'un  créé  par  l'endiguement 
du  cours  d'eau,  et  un  bassin  de  sédimentation  de  3,600  gallons.  Dis- 
tribution: 1  mille  de  conduites  en  fer  forgé  de  3  et  Z\  pouces;  2  bouches 
d'incendie;  53  tuyaux  de  service  d'un  demi-pouce.  Pression:  de 
117  à  130  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $3,000; 
revenu,  $636  par  an.     Taux:  prix  fixe,  $12  par  habitation. 

LYTTON,  (450).  Inauguré  en  1911  ;  propriété  de  la  Lytton  Water  Supply 
Co.  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  du  ruisseau  Lytton  est  amenée 
par  gravitation  dans  les  conduites  principales  du  chemin  de  fer  Cana- 
dien du  Pacifique  sur  \\  mille  de  distance,  et  de  là  dans  le  système 
de  la  compagnie.  Distribution:  f  de  mille  de  conduites  en  bois,  de 
4  pouces;  7  bouches  d'incendie;  50  tuyaux  de  service  en  fer,  de  i  et  | 
de  pouce.  Pression:  ordinaire,  39  livres;  en  cas  d'incendie,  65  livres. 
État  financier:  coût  du  système  de  distribution,  $3,500;  entretien, 
$350  par  an;  revenu,  $900.  Taux:  prix  fixe,  $18  par  habitation. 
11 
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MERRITT,  (1.500).  Inau^njr<f'  en  1913;  propri6l6  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  pompée  de  puits  creus6s  près  de  la  rivière 
Coldwater  directement  dans  les  conduites  principales  et  le  réservoir, 
distance,  ^  mille;  force  motrice,  à  vapeur  et  à  électricité,  moyenne, 
55  chevaux;  maximum,  132  chevaux;  l'installation  des  pomp)es  et 
chaudières  est  en  double.  Réservoir:  une  cuve  d'une  capacité 
de  52,000  gallons.  Distribution:  4h  milles  de  conduites  en  acier,  de 
4  à  8  pouces;  19  bouches  d'incendie;  110  tuyaux  de  service  en  fer 
galvanisé.  Pression:  ordinaire,  108  livres;  en  cas  d'incendie,  90 
livres.  Consommation:  150,000  gallons.  État  financier:  coût  du 
système  d'approvisionnement,  $20,000;  coût  du  système  de  dis- 
tribution, $25,000;  revenu,  $366  par  an.  Taux:  prix  fixe,  SI 8  par  ha- 
bitation; au  compteur,  28!c  par  1,000  gallons.  P2n  charge:  A.  S. 
Howes,  Commissaire. 

MICHEL.  Inauguré  en  1910;  propriété  de  la  Michel  Water,  Light  and 
Power  Ce,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau 
Aqucduct  par  gravitation  sur  un  mille  de  distance.  Réservoir:  1, 
d'une  capacité  de  60,000  gallons.  Distribution:  1^  mille  de  conduites 
en  bois,  de  8  à  10  pouces  de  diamètre;  6  bouches  d'incendie;  92  tu- 
yaux de  service  en  fer  galvanisé  d'un  demi-pouce.  Pression:  96 
livres.  Consommation:  24,000  gallons.  État  financier:  coût  total 
de  l'installation,  $15,000;  entretien,  S200  par  an;  revenu  annuel, 
$1,800.  Taux:  prix  fixe,  $18  pour  le  premier  robinet.  En  charge: 
G.  B.  Stedman,  Secrétaire-trésorier. 

MISSION  CITY,  (300).  Inauguré  en  1896;  propriété  de  la  Mission  Water 
Light  &  Power  Co.,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du 
ruisseau  Silver  par  gravitation,  sur  3  milles  de  distance.  Réservoirs: 
3,  d'une  capacité  de  150,000  gallons  chacun.  Distribution:  10  milles 
de  conduites  en  bois  et  en  fer;  1  bouche  d'incendie.  Pression:  80 
livres.  Consommation:  15,000  gallons.  État  financier:  coût  total 
de  l'installation,  $85,000.     Taux:  prix  fixe  et  au  compteur. 

MOYIE,  (250).  Inauguré  en  1900;  propriété  de  la  Moyie  Water  Co., 
Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  par  gravitation,  d'un 
endroit  situé  à  1,000  pieds  de  distance.  Réservoir:  1,  de  1,800,000 
gallons.  Distribution:  J  mille  de  conduites  en  fer,  de  2  à  6  pouces  de 
diamètre;  9  bouches  d'incendie;  30  tuyaux  de  service,  de  J  et  J 
pouce.  Pression:  90  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'instal- 
lation, $14,000;  entretien,  $300  par  an;  revenu,  $983.  Taux:  prix 
fixe,  $12  et  plus  par  habitation. 

NAKUSP.  Il  y  a  une  petite  installation  hydraulique  qui  approvisionne 
22  habitations;  l'eau  est  amenée  d'une  source  et  ne  sert  qu'aux  usages 
domestiques. 
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NANATMO,  (0,000)  lii.uiKiir^  en  1K«4;  propri^t^  miiin<  ipalr.  Appro- 
visionneiiu'iit  :  l'<aii  est  anicn^'T  dr  l.i  rivi«^n-  South  l-ork  N.iii.iimo, 
.\  l.S  milles  (Ir  (listaïKc,  j).ir  ^cravilalioiî.  Réservoirs:.  2,  qui  ont 
une  rapaciltf"  «Ir  27,()(H).(MM)  de  ^^alluns.  Distribution:  27  rnilli-ii  de 
conduites  imi  loiitc  et  en  i)ois,  d»-  .?  A  18  ix^uces  de  diamètre;  72  bou- 
ches d'iiuviidic;  1 />.M)  tuyaux  de  service  en  fer  {(alvnniHé.  Pression: 
de  1  20  ;\  K<5  hvres.  État  financier:  cofit  du  système  d'af)prr)vision- 
nenieut,  SISO.OOO;  coût  du  système  de  distribution,  Si  29,(K)0:  entre- 
tien, S(),0()0  par  an;  int^'-ret,  $S,974;  revenu,  $31,222.  Taux:  prix  fixe, 
$12  et  plus  i)ar  habitation,  calcul  l)as6  sur  le  nombre  de  iKTs^innes: 
au  compteur,  de  Hc  k  24c  par  1,000  gallons.  ICn  charge:  J.  H. 
Shepiiertl. 

NARAMATA,  (300).  Inauguré  en  1907;  propriété  de  la  Okanagan  Trust 
Ce,  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amen^'C  des  ruisseaux  F<o- 
binson,  C\uui)  et  Arrawan.i  i)ar  gravitation,  distance,  2  milles.  Dis- 
tribution: 3.\  milles  d'aciueduc,  de  coursier  et  de  conduites  {)rinci- 
pales;  2  bouches  d'incendie;  50  consommateurs,  faisant  un  usage 
domestique,  et  130  par  des  fins  d'irrigation.  Pression:  200  livres. 
État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $47,500;  entretien,  $500; 
revenu,  $3,500.     Taux:   prix  fixe,  $18  par  habitation. 

NELSON,  (7.500).  Inauguré  en  1897;  propriété  municipale.  Approvi- 
sionnement: l'eau  est  amenée  des  ruisseaux  Cottonwood  et  Anders^jn 
par  gravitation,  sur  Ih  mille  de  distance.  Réservoir:  1,  d'une  capacité 
de  1,000,000  de  gallons.  Distribution:  17^  milles  de  conduites  en 
acier,  de  H  à  14  pouces  de  diamètre;  61  bouches  d'incendie;  1,279 
tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé.  Pression:  100  livres.  Consom- 
mation: 1,000,000  de  gallons.  État  financier:  coût  du  système  de 
distribution,  $97,500;  entretien,  82,500  par  an;  intérêt,  S4,875; 
revenu,  $27,750.  Taux:  prix  fixe,  $12  et  plus  par  habitation.  En 
charge:  G.  C.  Mackay,  Ingénieur  municipal. 

NEW  WESTMINSTER,  (17,500).  Inauguré  en  1890;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  lac  Coquitlam  par 
gravitation;  distance,  14  milles.  Réservoirs:  3,  dont  la  capacité 
respective  est  de  500,000  gallons,  1,400,000  gallons  et  2,600.000  gal- 
lons; 1,  de  5,000,000,  en  cours  de  construction.  Distribution:  98 
milles  de  conduites  en  acier,  en  fonte  et  en  bois,  de  3  à  25  pouces  de 
diamètre;  165  bouches  d'incendie;  4,000  tuyaux  de  ser\'ice  en  fer 
galvanisé.  Pression:  ordinaire,  95  livres;  en  cas  d'incendie,  170 
livres.  Consommation:  1,400,000  gallons.  État  financier:  coût 
de  l'entretien,   $20,000   par  an;    intérêt,   $39,450;    revenu,   $80,744. 
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Taux:  prix  fixe,  $12  et  plus  par  habitation;  au  compteur,  16  à  40c 
par  1,000  gallons;  le  tout  sujet  à  un  escompte  de  20  à  30  pour  cent. 
En  charge:   J.  VV.  B.  Blackman,  Ing6nieur  municipal. 

NORTH  VANCOUVER,  (10,000).  Inaugura:  en  1905;  propriété  muni- 
cipale. Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau  par  gravi- 
tation, distance,  4  milles.  Réservoir:  1,  de  125,000,000  gallons. 
Distribution:  435  milles  de  conduites  en  lx)is,  en  acier  et  en  fonte, 
de  2  i\  16  pouces  de  diamètre;  251  bouches  d'incendie;  2,963  tuyaux 
de  service,  en  fer  galvanisé,  de  i  à  J  pouce.  Pression:  ordinaire, 
de  50  à  170  livres;  en  cas  d'incendie  au  moyen  d'une  conduite  parti- 
culière, 267  livres.  Consommation:  1,000,000  de  gallons.  État 
financier:  coût  du  système  de  distribution,  $360,000;  entretien, 
$5,000  par  an;  revenu,  $23,000.  Taux:  prix  fixe,  de  $4  à  $9.60  par 
habitation.     En  charge:   A.  M.  West,  Ingénieur  municipal. 

PEACHLAND,  (150).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  du  ruisseau  Trépanier  par  gravitation, 
distance,  2  milles.  Distribution:  3  milles  de  conduites  en  bois,  de 
4  pouces  de  diamètre;  8  bouches  d'incendie;  50  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  de  J  pouce.  Pression:  ordinaire,  95  livres,  en  cas 
d'incendie,  80  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation, 
$10,500;  entretien,  $107  par  an;  intérêt,  $525;  revenu  provenant  des 
consommateurs,  $582;  des  usages  publics,  $12.  Taux:  prix  fixe, 
$12  par  habitation.     En  charge:  W.  M.  Dryden,  Greffier. 

PENTICTON,  (2,000).  Inauguré  en  1912;  propriété  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  provient  des  ruisseaux  Penticton  et  Ellis  par 
gravitation,  distance,  4  milles.  Distribution:  20  milles  de  conduites 
en  acier,  en  fonte  et  en  fer  forgé,  de  2  à  14  pouces  de  diamètre;  50 
bouches  d'incendie;  400  tuyaux  de  service,  de  ^  à  4  pouces.  Pression: 
ordinaire,  125  livres;  en  cas  d'incendie,  125  à  175  livres.  Consom- 
mation: 50,000  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'installation, 
$167,000;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $6,000  par  an; 
des  usages  publics,  S2,000.  Taux:  prix  fixe,  $13.50  et  plus  par  habi- 
tation; chambre  de  bains,  $7.20;  au  compteur,  15c  par  1,000  gallons. 
En  charge:   W.  H.  Murfitt,  Surintendant. 

PHOENIX,  (1,500).  Inauguré  en  1901;  propriété  de  la  Phoenix  Electric 
Light  Co.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  lac  Marshall  et  de 
sources  dans  un  réservoir,  distance,  1  mille;  force  motrice  électrique, 
20  chevaux.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  respective  de  108,000  et 
107,000  gallons.     Distribution:    3i  milles  de  conduites  en  bois,  de  2 
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i\  H  |M)iiccH  (If  (Uaiîi^trr;  11  hoticlicH  criuccndii*;  110  luy.iiix  <le  *cr- 
vicc  t'ii  frr  ^alvanis^.  Pression:  onliu.iirr,  H)2  livres;  vn  can  d'in- 
((•!»( lir,  i\v  70  à  l.iS  livres.  Consommation:  66, (HK)  ^allonn.  État 
financier:  coHl  toi. il  dr  rinstallalion,  $44,150;  entretien  annuel, 
$2,715;  revenu  piox «n.int  des  consonnnateurH,  $2,230;  des  UH;i{{eii 
pul)li(S,  $670.     Taux:    prix  fixe,  $16.20  par  habitation. 

PORT  ALBERNI,  (1,200).  Inau^ur^-  eu  1913;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'e.iu  est  aineiK'M'  du  ruisseau  China  par  gravita- 
tion, distance,  7  milles.  Distribution:  14  milles  de  conduites  en  lx)is 
et  eu  acier,  de  u  \  \()  pouces  de  diamètre;  16  bouches  d'incendie; 
180  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisa*,  de  }  à  2  pouces.  Pression: 
de  40  i\  100  livres.  État  financier:  coOt  du  système  d'approvisionne- 
ment, $9v^,0()0;  coût  du  système  de  distribution,  $32,000;  entretien, 
$2,000  par  au;  intérêt,  $14,000;  revenu  pro\-enant  des  consomma- 
teurs, $2,100;  des  usages  publics,  $200.  Taux:  prix  fixe,  $8  par  habi- 
tation, chambre  de  bains,  $8;  au  compteur,  maximum,  28ltc  par 
1,000  gallons.     Kncharge:    W.    McFarlane,   Contremaître. 

PORT  MOODY,  (1,500).  On  se  propose  d'installer  un  système  public  de 
distribution  d'eau.  Actuellement,  certains  quartiers  de  la  ville  s^.>nt 
temporairement  fournis  d'eau  par  les  scieries;  l'eau  est  aussi  amenée 
de  cours  d'eau  des  montagnes  par  gravitation,  distance,  \  h  \  mille. 
Taux:   prix  fixe,  $12  par  habitation. 

PRINCE  RUPERT,  (6,050).  Inauguré  en  1910;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  du  lac  Shawatlans,  à  4^  milles 
de  distance,  et  l'on  se  propose  de  continuer  l'installation  jusqu'au  lac 
Woodworth,  4  milles  plus  loin,  d'où  l'eau  sera  amenée  par  gravitation; 
les  pompes  sont  actionnées  par  la  vapeur,  force  maximum,  95  chevaux; 
il  y  a  aussi  un  système  auxiliaire  à  gazoline  qui  pompe  l'eau  du  ruisseau 
Hays;  on  en  puise  aussi  d'un  réservoir  situé  sur  le  mont  Oldfield. 
Réservoirs:  3,  d'une  capacité  respective  de  500,000  gallons,  1,250,000 
gallons  et  le  barrage  du  lac  Woodworth,  de  750,000,000  de  pieds  cubes. 
Distribution:  18  milles  de  conduites  en  acier,  en  fonte  et  en  bois,  de 
2  à  18  pouces  de  diamètre;  70  bouches  d'incendie;  1,350  tuyaux  de 
service  en  fer  galvanisé  et  en  plomb.  Pression:  78  livres.  Consom- 
mation: 500,000  gallons.  État  financier:  entretien,  $18,000  par  an; 
revenu  provenant  des  consommateurs,  $18,500;  des  usages  publics, 
$1,750.  Taux:  $6  et  plus  par  habitation;  chambre  de  bains,  $6; 
au  compteur,  64c,  au  plus,  par  1,000  gallons.  En  charge:  W.  McG. 
Mason,  Ingénieur  municipal. 
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REVELSTOKE,  (4,000).  Inau^niri:'  en  1890;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: par  gravitation,  l'eau  est  amenée  des  ruisseaux  Brifl^c, 
à  IJ  mille  de  distance,  et  Greely,  à  5  milles  de  distance.  Réservoirs: 
2,  chacun  d'une  capacité  respective  de  75,000  gallons.  Distribution: 
15  milles  de  conduites  en  fer  et  en  bois,  de  4  à  12  pouces  de  diamètre; 
48  bouches  d'incendie;  700  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisa*.  Pres- 
sion: 110  livres.  Consommation:  800,000  gallons.  État  financier: 
coût  du  système  d'approvisionnement,  $40,000;  coût  du  système  de 
distribution,  $85,000;  entretien,  $2,820  par  an;  revenu,  $15,941. 
Taux:  prix  fixe,  $18  par  habitation;  chambre  de  bains,  $3.  En  charge: 
A.  F.  Lundell,  Surintendant. 

ROSSLAND,  (4,000).  Inauguré  en  1890;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  de  sources  par  gravitation,  sur  une 
distance  de  9  milles.  Réservoir:  1,  de  3,000,000  de  gallons.  Dis- 
tribution: 9  milles  de  conduites  en  acier,  en  fonte  et  en  bois,  de  4  à 
14  pouces  de  diamètre:  36  bouches  d'incendie;  800  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  de  J  à  1  pouce.  Pression:  de  80  à  215  livres. 
État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $66,922;  entretien  an- 
nuel, $3,334;  revenu,  $14,900.  Taux:  prix  fixe,  $24  par  habitation; 
chambre  de  bains,  $12;  au  compteur,  de  45c  à  75c  par  1,000  gallons. 
En  charge:  C.  Corbett. 

SALMON  ARM,  (1,000).  Inauguré  en  1914;  propriété  municipale. 
Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau  East  Canoë  par 
gravitation,  distance,  4  milles.  Distribution:  6  milles  de  conduites  en 
bois  et  en  fer,  de  4  à  10  pouces  de  diamètre;  32  bouches  d'incendie; 
100  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé  de  J  à  2  pouces.  Pression: 
ordinaire,  80  livres;  en  cas  d'incendie,  140.  État  financier:  coût 
total  de  l'installation,  $41,000;  intérêt,  $2,700.  Taux:  prix  fixe,  $18 
par  habitation.     En  charge:   VV.  J.  Bail. 

SANDON,  (400).  Inauguré  en  1896;  propriété  de  la  Sandon  Water- 
Works  and  Light  Co.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  des 
cours  d'eau  de  montagne,  par  gravitation,  distance  1  mille.  Ré- 
servoirs: 3,  d'une  capacité  respective  de  30,000  gallons,  de  40,000 
gallons  et  de  90,000  gallons.  Distribution:  IJ  mille  de  conduites  en 
acier,  de  4  à  14  pouces  de  diamètre;  12  bouches  d'incendie;  50  tuyaux 
de  service.  Pression:  de  138  à  178  livres.  Consommation:  300,000 
gallons.  État  financier:  coût  du  système  d'approvisionnement, 
$30,000;  coût  du  système  de  distribution,  $20,000;  entretien,  $500 
par  an;  revenu  provenant  des  consommateurs,  $1,200;  des  usages 
publics,  $600.     Taux:  prix  fixe,  $18  par  habitation. 
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SUMMKRLAND,  (2,500).  InauKur^:  en  1910;  propri^t^  municipale.  Ap- 
provisionnement: l'eau  est  amen/'o  (lu  ruiHheau  Trout  {)ar  gravitation, 
sui  trois  inillfs  de  distance  et  de  sources  situ^H's  (Lins  la  municipalité. 
Réservoir:  1.  d'une  étendue  de  13  acres.  Distribution:  25  milles  <le 
conduiirs  en  hois  et  en  fer  K**lvanis^*,  de  2  A  14  jK>uceH  de  cliamétre; 
()  1m)ii(  lus  d'iiK cndie;  275  tuyaux  de  service;  350  services  d'irri^(afion. 
État  financier:  mùi  total,  y  compris  le  système  d'irri^jation,  $275,000; 
cnlrelicn,  $7,200  par  an;  intérêt,  $1.^750;  nvrnii,  S21,SH()  Taux: 
pri.\  fixe,  $18  par  habitation. 

TERRACE,  (150).  Inauguré  en  1912;  propriété  de  G.  Little.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  de  sources  par  gravitation,  distance, 
i  mille.  Distribution:  ^  de  mille  de  conduites  en  fer  vî'i'^'it'usé,  de  § 
à  2  pouces  de  diamètre.  Pression:  40  livres.  État  financier:  coût 
total  de  l'installation.  $900;   entretien,  $50. 

THREE  VALLEY,  (50).  Le  système  d'approvisionnement  d'eau  appartient 
ù  la  Forest  Mills  of  B.  C.  Ltd.  Approvisionnement:  l'eau  est  amené-e 
du  glacier  par  gravitation  sur  une  distance  de  2  milles.  L'eau  est 
fournie  aux  maisons  appartenant  à  la  compagnie  propriétaire  de  la 
scierie. 

TRAIL,  (2,000).  Propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est 
amenée  des  ruisseaux  Rock,  Ryan  et  Gorge,  distance,  \  mille.  Réser- 
voir: 1,  d'une  capacité  de  100,000  gallons.  Distribution:  4  milles 
de  conduites  en  bois  et  en  fer,  de  2  à  6  pouces  de  diamètre;  18  bouches 
d'incendie;  312  tuyaux  de  senice  en  fer  galvanisé,  de  J  pouce.  Pres- 
sion: 103  livres.  État  financier:  coût  total  de  l'installation,  $15,000; 
entretien,  $1,103;  intérêt,  $765;  revenu,  $6,731.  Taux:  prix  fixe, 
$18  par  habitation;  chambre  de  bains,  $12. 

TROUT  LAKE,  (200).  Inauguré  en  1904;  propriété  de  la  Trout  Lake 
Water  Supply  Co.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée  du  ruisseau 
Baty  par  gravitation,  sur  une  distance  de  1  mille.  Réservoir:  1,  de 
30  pieds  X  30  pieds.  Distribution:  \h  mille  de  conduites  en  bois, 
de  4  à  8  pouces  de  diamètre;  4  bouches  d'incendie;  47  tuyaux  de  service 
en  fer  galvanisé,  de  ^  à  1  pouce.  Pression:  95  livres.  État  financier: 
coût  total  de  l'installation,  $7,000;  entretien,  $10;  revenu,  $320. 
Taux:   prix  fixe,  $18  par  habitation. 

VANCOUVER,  (174,000  y  compris  60,000  dans  les  municipalités  voisines). 
Inauguré  en  1889;  propriété  municipale.  Approvisionnement:  l'eau  est 
amenée  de  la  rivière  Capilano  et  du  ruis.seau  Seymour  par  gravitation, 
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distance  des  deux  sources,  9  milles.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité 
resjH'ctive  de  10,000,000  de  ^villons  et  25,000,000  de  gallons.  Puri- 
fication: il  y  a  des  bassins  de  s^'dimentation  aux  prises  d'eau.  Distri- 
bution: 298 J  milles  de  conduites  en  acier  et  en  fonte,  de  4  à  32 
pouces  de  diamètre;  1,661  bouches  d'incendie;  26,820  tuyaux  de  ser- 
vice en  fer  galvanisé  et  en  plomb,  de  i  pouce.  Pression:  ordinaire, 
120  livres;  en  cas  d'incendie,  de  120  à  190  livres.  Consommation: 
18, 000, 000  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'installation, 
$3,000,000;  entretien,  $60,000  i)ar  an;  intérêt  et  fonds  d'amortisse- 
ment, $245,000;  revenu,  $450,000.  Taux:  prix  fixe,  $6  par  habita- 
tion; chambre  de  bains,  $6;  au  compteur,  de  lUc  à  25^c  par  1,000 
gallons.     En  charge:  F.  L.  Fellowes,  Ingénieur  municipal. 

VERNON,  (4.000).  Inauguré  en  1899;  propriété  municipale.  Appro- 
visionnement: l'eau  est  amenée  du  ruisseau  B.  X.  par  gravitation,  sur 
une  distance  de  5  milles.  Réservoirs:  2,  d'une  capacité  respective 
de  5,000,000  et  16,000,000  de  gallons.  Distribution:  28  milles  de 
conduites  en  fonte,  en  acier  et  en  bois,  de  4  à  14  pouces  de  diamètre; 
87  bouches  d'incendie;  800  tuyaux  de  service  en  fer  galvanisé,  de  i 
et  J  pouce.  Pression:  ordinaire,  140  livres;  en  cas  d'incendie,  110 
livres,  au  bec  de  la  lance.  Consommation:  440,000  gallons.  État 
financier:  coût  total  de  l'installation,  8220,000;  entretien,  $5,000 
par  an;  intérêt,  $11,840;  revenu  provenant  des  consommateurs, 
$22,000;  des  usages  publics,  $2,000.  Taux:  prix  fixe,  $12  et  plus 
par  habitation.     En  charge:  J.  G.  Knight,  Surintendant. 

VICTORIA,  (55,000).  Inauguré  en  1875;  propriété  municipale,  excepté 
Victoria  West  lequel  district  est  approvisionné  par  le  système  de 
distribution  d'Esquimalt.  Approvisionnement:  l'eau  est  amenée 
du  lac  Sooke  par  gravitation,  distance,  38  milles  en  ligne  du  cours; 
en  cas  d'urgence,  on  fait  usage  de  l'ancien  système  du  lac  Elk.  Ré- 
servoir: 1,  de  16,000,000  gallons  de  capacité  et  un  château  d'eau  de 
100,000  gallons;  le  réservoir  du  système  du  lac  Sooke  a  une  capacité 
de  136,000,000  de  gallons.  Distribution:  167  milles  de  conduites  en 
fonte,  en  acier  et  en  béton,  de  4  à  40  pouces  de  diamètre;  824  bouches 
d'incendie;  9,250  tuyaux  de  service  en  plomb,  de  ^  à  1  pouce.  Pres- 
sion: ordinaire,  de  30  à  90  livres;  en  cas  d'incendie,  150  livres.  Con- 
sommation: 4,000,000  de  gallons.  État  financier:  coût  total  de  l'ins- 
tallation, y  compris  le  système  du  lac  Sooke,  $3,884,500;  entretien, 
$196,000  par  an;  intérêt,  $117,200;  revenu  provenant  des  consom- 
mateurs, $209,200;  des  usages  publics,  $29,260.  Taux:  tous  au  comp- 
teur, de  12 Je  à  22ic  par  1,000  gallons.  En  charge:  C.  H.  Rust, 
Commissaire. 
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WALHACHIN,  (200).  In.iUK'mV-  ru  1000;  propri/-!^-  dr  la  Dry  fîHt  Si-ttlc- 
incnls  Ttilitirs,  Lt<l.  Approvisionnement:  l'eau  rst  anu-n^-c  flu  ruiKM*au 
Jiininys  par  Krî^^'itation,  distance,  3  milieu.  Distribution:  4  niillct 
de  conduites  en  bois,  de  3  (H)uce8  de  diamètre;  50  tuyaux  de  Hcrvicc 
en  for  ^alvanis/*,  de  i  i>oure.  Pression:  150  livres;  État  financier: 
coût  total  de  Tinstallation,  $11,000;  revenu,  S1,(K)0  par  an.  Taux: 
prix  fixe,  SIS  par  li.iMtation. 

WILMER,  (150).  Inau^nir^''  en  1912;  propriété  de  la  Wilmer  Water- 
Works  Co.  Approvisionnement:  l'eau  est  pompée  d'un  puits  dans  un 
réservoir  surélevé;  la  pompe  est  actionnée  au  moyen  d'un  moteur  à 
gazoline  d'une  force  de  4  chevaux.  Distribution:  i  mille  de  conduites 
en  bois,  de  6  f^ouces  de  diamètre;  M)  tuyaux  de  service  de  i  fwuce. 
Consommation:  5,000  ^mIIoiis.  État  financier:  coût  du  système 
d'approvisionnement,  $1,000;  coût  du  système  de  distribution,  $2,000; 
entretien,  $600  par  an;  revenu,  $900.  Taux:  prix  fixe,  $36  et  plus 
par  habitation. 
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TAUX  ET  CONSOMMATION    POUR   VILLES  ET  VILLAGES  AYANT 
5,(XK)  HAHITANTS  ET  AU-DESSUS 


Ville  ou 
village 


NOUVKLLK-ÊCOSSE 

Amhrrst 

Dartmouth 

Glace  Bay 

Halifax 

New  Glasgow. . . 

Springhill 

Sydney 

Sydney  Mines.  . 

Truro 

Yarmouth 

Ile   du   Prince- 
Édouard 
Charlottetown.  . 

NOUVEAU- 

Brunswick 
Campbellton  .   . 
Chatham 

Fredericton 

Moncton 

St.  John 

Québec 

Chicoutimi 

Fraserville 

Granby 

Grand 'mère  .   .  . 
Hull 

Joliette 

Lachine 

Lévis 

Longueuil 

Système  munici 
pal  de  Montréal 


Population 
de8.sfrvie 


8,000 
5,058 

17,000 
53,000 

8 .  500 
5 ,  700 
22,000 
5 .  500 
7,500 
6,700 


12,500 


5,000 
5,000 


7,771 
13,000 
48,000 


5.000 
8,000 
5,000 
5,500 
21,000 

7,900 

14,800 
7,500 


5,000 
390,000 


Connoin- 
mat  ion 


Total  en 
million» 

de 
gallons 


1-5 


1-5 
9 

1-8 

•45 
2  03 
1 
1 

•87 


86 


•25 
•56 


•53 
1-5 
10 


5 

1-5 

3 


■7 
•45 


51 


Pcr 

Ca- 

pi- 

ta 

(gai) 


187 


88 
170 

212 
79 
92 
182 
133 
121 


68 


50 
112 


68 
115 
208 


100 

238 

190 

203 
93 


90 
131 


Taux 


Au  compteur 


Par  l.CKKJ 

«al. 

(cent») 


8 
8  à   15 


5  à   14i 

3  à  30 

8  à  20 

5  à  8 
20 

30 


Cons.  de 
grande  quan- 
tité au  comp- 
teur 
10  à  25 
10  à  25 
10 


Prixftxa 


Par  habitation 
(dollars) 


10 
Eval.   im.;  4  et   au- 
dessous 
6  à   13 
Eval.    im.;    22c    par 
$100 
5  et  au-dessus 
6  par  robinet 

5  pour  1er  robinet 

6  pour  1er  robinet 

6 
7-50  à  21  d'après  le 
nombre  de  robinets 


7è 
15 


à 
à 

15 


10 
18 


5  à  15 

Taux  au 

compteur 

aussi 


8  pour  1er  robinet 

5  pour  1er  robinet 

1  pour  chacun  en 

plus 

5  pour  1er  robinet 

10  à  20 

3 


8 

7  à  20 

6  à   10 

8  par  robinet 

d'l%et 


Eval.  im.;  ^ 


au-dessus 

5  et  au-dessus 

d'après  loyer 

5%  du  loyer 

12è%  du  loyer 


I  8  à  15%  du  loyer 
|4%  du  loyer — mai- 
sons et  maisons  de 
commerce;  hôtels 
et  restaurants  10 
%  du  loyer 


Extra 

{x)ur 

•aile  de 

bains 

(dollars) 


850 

5-50 

4 
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Taux  de  consommation  pour  villes  et  villages  ayant,  5,000  habitants 

ET  AU-DESSUS — {SutU). 


Ville  OU 

village 


Population 
desservie 


Consom- 
mation 


Québec 

Montréal  Water 

&  Power  Co. . 

Notre  Dame-de- 

Grâce 

Québec 

Limoilou 

St.  Hyacinthe.  . 

St.  Jean 

St.  Lambert.  .  .  . 
Shawinigan  Falls 
Sherbrooke. .  . 
Sorel 


Thetford    Mines 
Trois  Rivières 

Valley  field.... 


Verdun, 

Ontario 
Barrie . . 


Belleville 

Berlin 

Brantford 

Brockville 

Chatham 

Cobalt 

Cobourg 

Collingwood . .  . 

Cornwall 

Fort  William., . 

Galt.. 

Goderich 

Guelph 

Hamilton 


Kenora . 


Kingston, 
Lindsay. . 


264,000 

5,500 
90,000 

6,000 
11,640 

6,400 

5,000 

5,500 

19,300 

10,000 

8,000 
19,000 

9,487 

30,000 


7,600 

11,870 

18,300 

24 , 500 

10,100 

12,039 

5 ,  500 

5,000 

7,800 

7,500 
25,000 
10,400 

5,000 

16,319 

105,000 

6,500 

19,500 

8,000 


(  Fer 
Total  en  Ca- 
millions  j  pi- 
de    ta 

gallons  (gai) 


30 

1-6 
14 
•4 
1-7 

•65 
•31 
•7 
2-6 


•8 
2-4 

1     1-2       ' 

i     1-2       , 

•22 

11 
■     104 
315 
2^68 
•95 
•7 
•8 
•7 

15 

3^25 

1 

•5 

19 

13-5 

1 
1^ 

'     2-5 

1        '^ 

i 
1 

114 

291 

156 

67 

146 

102 

61 

127 

135 


100 
126 

126 

40 

29 

93 

57 
129 
266 

79 
127 
160 

90 

200 
130 
96 
100 
116 
128 

154 

128 

75 


Taux 


Au  compteur 


Par  1,000 

gai. 

(cents) 


Prix  fixe 


Par  habitation 
(dollars) 


20  à  30 

15  à  27 

3  à  75 

19 

15 

7 


17  à  26,  moins 

20%  de  rabais 

10  à  30 

6  à 

8  à 


18 
208 


7 
15 


17è 
30 


10  à  25 


25 

5  à  14 

11-2  à  28-8 

8  à  10 
7è  et  10 


9-6  à  48 
9-6  à  40 


Prix  fixe 


Basé  sur  l'éval.  im, 

Eval.  im.;    6  et  au- 
dessus 
8 
6.50  et  au-dessus 
6  pour  1er  robinet 
5  à  9 
6  et  au-dessus 
d'après  loyer 
8  pour  1er  robinet 
Moyenne;    15 
suivant  loyer 
Eval.  im.;  5  et  au- 
dessus 
4%  du  loyer 


3.60  pour  1er 
robinet 
5  et  au-dessus 
4  par  robinet 
1.50  à  4 
3.80  et  au-dessus 


5  et  au-dessus 
Suivant    nombre   de 

chambres 

6    pour    1er    robinet 

8  à   14 

3.75  et  au-dessus 

5 

45c  par  chambre 

Eval.  im.;    jusqu'à 

$4  par  $1,000 

2.95  et  au-dessus 

suivant    grandeur 

Eval.    im.;     3.75    et 

au-dessus 

6 


Extra 

pour 
salle  de 

bains 
(dollars) 


4.77 

7 

5 
3.80 

6.50 


6.50 
6  à  10 

6 
4.20 

2 
2 


3.77 
6.50 
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Taux  du  consommation  podh  villri  st  villauim  ayant  S.OOO  iiAïuTAim 

KT  AU'ORMUfl — (Suik). 


Taux 

Consom- 
mation 

1 

Au   compteur 

Prixâxe 

Villo  ou 

Population 
detaervie 

vilI.iK«' 

"Pcr 

Ëjctra 

Total  en 

Ca- 

l'.ir  l.(MK) 

pour 

millions 

pi- 

Kal. 

Par  h.ibit.itujn 

salle  de 

de 

ta 

(cents) 

(dollarH) 

baina 

gallons 

(Rai) 

(dollars) 

Ontario 

I.ondon 

5  7.  ()()() 

4-62 

81 

8  à  15,  et 

loyer  du 

compteur 

5  et  au-dcMUS, 
40%  de  rabais 

7  50 
Prix 
fixe 

Midland 

6,253 

•22 

36 

11  A  .U 

6  pour  1er  robinet 

6 

Niagara  I*\ills.  .  . 

1 1 , 7()0 

3 

256 

6  i\   12 

4 

4 

North  Hay 

8,782 

6  à  8 

7  et  au-dessus 

Orillia 

7 ,  360 
8,200 

•6 
•49 

82 
60 

12  A   16 

7.50  et  au-dessus 
6  pour  1er  robinet 

4  50 

Oshawa 

1 

Ottawa 

101,795 

1768 

174 

6  à     8 

Kval.   im.;  depuis  ^ 
d'1%   pour   haute 

éval.   jusqu'à    \% 

sur   basses   évalu- 

ations 

Owen  Sound. .  .  . 

12,592 

1 

79 

13 

i  3^ 

3.33 

Tembroke 

5.000 

•75 

150 

10  à  30 

6  par  habitation  de 
5  chambres 

6 

Peterborough . . . 

20,000 

3 

150 

13J  à  40 

4  et  au-dessus  sui- 
vant    nombre    de 
chambres 

5 

Port  Arthur 

16.500 

2^17 

132 

11-2  à   16 

9  et  au-dessus 

Port  Hope 

5,000 

.18 

36 

10  à  25, 

minimum  9 

par  an 

5  et  6  par 
robinet 

St.  Catharines.  . 

17.500 

2^75 

157 

4-8  à   19  2 

3.50  à  6 

5 

St.  Thomas 

15,453 

8  à  16 

3.50  et   au-dessus 

3.50 

Sarnia 

12.000 
13.000 

3-5 

292 

8  à  24 

3  et  au-dessus 
5  et  au-dessus 

4 

Sault  Ste.  Marie 

4 

Smiths  Falls. . . . 

5.000 

5 

10 

Steelton 

5 .  500 

•24 

44 

8  et  au-dessus 

Stratford 

10.000 

12 

120 

7è  à  54 

5  à   12 

7.50 

Sudbury 

7.040 

1^05 

149 

6  à  25, 
minimum 

$8  par 
trimestre 

10.66  et  au- 
dessus 

5.32 

Toronto 

500,000 

50 

100 

7i  et   10 

2  et  au-dessus 

suivant 

nombre    de 

chambres 

2.75 

Trenton 

5,000 

•2 

40 

6-4  à   16 

5  par  robinet 

Welland 

7.204 

12 

167 

5 

Moyenne  de  10 

Windsor 

27.000 

7-5 

278 

10 

Eval.    im.;    3.20    et 
au-dessus 

Woodstock 

10,000 

1^37 

137 

6è  à  20 

4  pour  1er  robinet 

3.60 

Manitoba 

Brandon 

18,000 

1-29 

72 

6è  à  40 

Dauphin 

5.000 

8  à  32 

8  et  au-dessus 

7 
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Taux  de  consommation  pour  villes  et  villages  ayant  5,000  habitants  et 

AU-DESSUS — {Suite) 


Ville  ou 
village 


St.  Boniface 


Winnipeg. 


Saskatchewan 
Moose  Jaw. .  , 
Prince  Albert . 
Regina 


Saskatoon , 
Weyburn . 
Yorkton . . 


Alberta 
Calgary . 


Edmonton 

Lethbridge 

Medicine  Hat .  . 

Colombie- 
Britannique 

Fernie 

Kamloops 

Nanaimo 


Nelson 

New  West- 
minster. .  .  . 
North 

Vancouver  . 
Prince  Rupert 

Vancouver 

Victoria 


Population 
desservie 


Consom- 
mation 


Total  en 

millions 

de 

gallons 


7,740 


168,000 


30,000 
5,400 
5,000 


75,000 


60,000 
11 , 500 
12,000 


5,000 
6,000 
9,000 


7,500 

17,500 

10,000 

6,050 

174,000 

55,000 


25 


15,000  -72 

15,000  -6 

50,000  2 


1-87 


12 


4-75 
1-42 
2-3 


1-25 
1-2 


1 
1-4 

1 

•5 
18 
4 


Fer 
Ca- 

pi- 

ta 

(gai) 


32 


48 


48 
40 
40 


62 


160 


79 
124 
192 


250 
200 


133 

80 

100 
83 

103 
73 


Taux 


Au   compteur 


Par  1,000 

gai. 

(cents) 


25  et  50, 

moins     10     à 

25%  de  rabais 

23 


16  à  40 
8  à  32 
6  à  25 


16  à  40 

24  à  64 

80 


6  à  22 


16  à  40* 

15  à  60 

16  à  40 


4  à  40 
20  à  50 
4|  à  24 


16  à  40t 


Jusqu'à  64 
IH  à  25f 
12è  à  22è 


Prix  fixe 


Par  habitation 
(dollars) 


7  et  au-dessus 
suivant    grandeur 


10  et  au-dessus 
9  et  au-dessus 
suivant  nombre  de 
chambres 


Extra 

pour 
salle  de 

bains 
(dollars) 


8  et  au-dessus 

suivant  nombre  de 

chambres 

8  et  au-dessus* 

12  et  au-dessus 

12  et  au-dessus 


18  et  au-dessus 
18  et  au-dessus 
12  et  au-dessus  sui- 
vant nombre  de 

personnes 
12  et  au-dessus 

12  et  au-dessousf 

4  à  9.60 
6  et  au-dessus 
6 


7.50 


8* 
6 


*Tous  ont  droit  à  un  rabais  de  5  pour  cent. 
fTous  ont  droit  à  un  rabais  de  20  à  30  pour  cent. 


Exemples  de  végétation  dans  les  tuyaux  d'égouts 


SywStènics  crKj^outs 

NOUVELLE-ECOSSE 

AMHERST,  (omtr  de  (  iimhnl.uul:  Jn  milles  df  (ondiiits,  circul.iircfl,  en 
>;laist'  vitriliéi';  en  partir  pour  les  r^oiits  (l(>incsli(|ueH  et  les  eaux  cies 
rues  conibin^'s,  et  vu  partie  |)()Ui  ces  dernières  »^*par6ment ;  quatre 
d(^"l)()U("hés  de  20  et  24  pouces,  dans  la  rivière  La  l'ianche;  coût  du 
système,  $136,000. 

ANNAPOLIS  ROYAL,  comt^'  d'Annapolis:  aiuuii  système  municipal; 
les  éi^outs  aj)i)arlieniuMit  aux  pr<)|)riélaires  d'iniineubles. 

BRIDGETOWN,  comté  d'Annapolis:  l'ai  partie  pourvue  d'un  système 
d'èjïouts;  2\  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  et  les 
eaux  des  rues  combinés;  débouché,  20  pouces,  dans  la  rivière  An- 
napolis;   coût  du  système,  $8,000. 

BRIDGEWATER,  comté  de  Lunenburg:  4  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  4  et  12 
pouces,  dans  la  rivière  La  Hâve;  coût  du  système  d'égouts  et  du 
système  de  distribution  d'eau  donné  à  la  page  10. 

CANNING,  comté  de  Kings:  Il  n'y  a  pas  de  système  public  d'égouts,  mais 
un  nombre  d'égouts  privés  sont  groupés  pour  se  décharger  dans  des 
débouchés  communs. 

DARTMOUTH,  comté  d'Halifax:  10  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés  dans  l'At- 
lantique. 

DIGBY,  comté  de  Digby:  1  mille  d'égouts  particuliers,  égouts  domestiques 
seulement;   débouché  dans  le  bassin  d'Annapolis. 

GLACE  BAY,  comté  de  Cape  Breton:  5^  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouché  dans 
l'Atlantique;  coût  du  système,  $81,000. 

HALIFAX,  comté  de  Halifax:  30  milles  de  conduits  pour  les  égouts  do- 
mestiques et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouché,  dans  le  port 
d'Halifax;   coût  du  système,  $800,000. 
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HANTSPORT,  comté  de  liants:  1  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des 
ruis  et  les  6^outs  domestiques  coml)in6s;  d6l)ouch6,  18  ix)uces,  dans  la 
rivière  Avon;   coût  du  système,  S7,300. 

KENTVILLE,  comté  de  Kings:  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  18  et  24  pouces, 
dans  la  rivière  Cornwallis;   coût  du  système,  $14,000. 

LIVERPOOL,  comté  de  Quecns:  l'ne  partie  de  la  ville  est  pourvue  d'é- 
gouts;  1  mille  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement, 
débouchés,  6,  9  et  10  pouces,  dans  la  rivière  Liverpool;  coût  du 
système,  $2,600. 

LUNENBURG,  comté  de  Lunenburg:  10  milles  de  conduits,  pour  les 
égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  12,  15 
20  et  30  pouces,  dans  le  havre  de  Lunenburg;  coût  du  système,  $40,000. 

MIDDLETON,  comté  d'Annapolis:  En  partie  pourvue  d'un  système 
d'égouts;  IJ  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques;  débouché,  20  pouces,  dans  la  rivière  Annapolis;  coût 
du  système,  $8,000. 

NEW  GLASGOW,  comté  de  Pictou:  25  milles  de  conduits,  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés  de  1  et  3  pieds 
dans  la  rivière  East;   coût  du  système,  $95,000. 

PICTOU,  comté  de  Pictou:  La  plus  grande  partie  de  la  ville  est  pourvue 
d'un  système  d'égouts  privé;  un  certain  nombre  de  personnes  font 
construire  en  commun  un  système  d'égouts  à  leurs  dépens.  Les  con- 
duits ont  4  à  6  pouces  et  se  déversent  dans  le  port. 

STELLARTON,  comté  de  Pictou:  4  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  10  et  18  pouces, 
dans  la  rivière  East  en-dessous  du  niveau  de  la  marée;  coût  du  sys- 
tème, $25,000. 

SYDNEY,  comté  de  Cape  Breton:  Il  y  a  un  total  de  23  milles  de  conduits 
pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés,  divisés 
comme  suit:  ^  mille  de  24  pouces,  1  mille  de  20  pouces.  If  mille 
de  18  pouces,  2J  milles  de  16  pouces,  J  mille  de  15  pouces,  3\ 
milles  de  12  pouces,  3i  milles  de  10  pouces,  f  mille  de  9  pouces, 
8J  milles  de  8  pouces  et  f  mille  de  6  pouces  de  diamètre,  le  tout  en 
canalisation  circulaire  vitrifiée;    il  y  a  cinq  débouchés  de  24  pouces, 
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(|uatrr  (le  .?()  |K»ii(  r.,  1  de  \H  |)<ni(i-s,  un  (If  l.S  |K)Uccii  et  deux  île  12 
|)«)ii(»s  (le  diainrtrt',  daiiM  \v  havrt*  de  Sydney  et  la  crique  Mu((K'^h 
(partie  du  havre);  certains  conduits  nv  H<-rvent  dV*j(outJ*  que  ixnir  le» 
rues;    C(.nt  du  syst^ni^'.  $222,390. 

SYDNEY  MINES,  lointr  de  ('a\h'  lireton:  7}  inilleH  de  conduit»  jKjur  le» 
eaux  des  rues  et  les  ^'Ronts  domesticiues;  d^'houché»,  24  et  30  pouces, 
dans  r.\il.inti(iue;   coût  du  système,  $<)2,()()0. 

TRENTON,  cohîK''  de  l'ictou:  Syst(>me  dY^çout  projeté:  pour  éj^outs 
donu'sliijues  et  les  eaux  des  rues  combinés;  5  milles  de  canalisiition, 
deux  débouchés,  24  pouces  de  diamètre,  dans  le  havre  de  i'ictou; 
estimation  du  coût  du  système,  $30,000. 

TRURO,  comté  de  Colchester:  11  milles  de  conduits  sanitaires,  séparées, 
divisés  comme  suit:  J  mille  de  tuyaux  circulaires  vitrifiés,  20  pouces 
de  diamètre;  3  milles  de  tuyaux  vitrifiés  de  10  à  15  pouces;  7J  milles 
de  tuyaux  vitrifiés  de  8  pouces.  Il  y  a  aussi  2§  milles  d'égouts  dc*s 
rues  divisés  comme  suit  :  J  mille  de  conduits  éiiptiques,  en  béton  et  en 
briciue,  de  27  à  36  pouces;  J  de  mille  de  tuyaux  circulaires  vitrifiés, 
de  20  et  24  pouces;  1\  mille  de  tuyaux  vitrifiés,  12  et  15  pouces. 
Débouchés  dans  la  rivière  Salmon.     Coût  du  système,  $105,300. 

WINDSOR,  comté  de  Hants:  4  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques et  les  eaux  des  rues  combinés,  débouchés  dans  la  rivière  Avon. 

WOLFVILLE,  comté  de  Kings:  4  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  deux  débouchés  de  18  pouces 
dans  la  mer;  coût  du  système,  $34,000. 

YARMOUTH,  comté  de  Yarmouth:  En  partie  pourvue  d'égouts;  les 
conduits  servent  aux  égouts  domestiques  et  aux  eaux  des  rues  com- 
binés; débouchés,  de  6  à  12  pouces,  dans  le  havre  de  Yarmouth. 
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CHARLOTTETOWN,  comté  de  Quecns:  14  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  dans  la  rivière  HiIlslx)ro; 
les  conduits  sont  des  tuyaux  circulaires  vitrifiés,  d'une  dimension 
graduelle  de  6  à  18  pouces  de  diamètre;    coût  du  système,  $150,000. 

SUMMERSIDE,  comté  de  Prince:  8  milles  de  conduits,  pour  égouts  do- 
mestiques seulement,  se  débouchant  dans  le  havre;  coût  du  système, 
inclus  dans  le  coût  du  système  de  distribution  d'eau,  donné  à  la  page  19. 


NOUVKAU-HRUNSWICK 

CAMPBELLTON,  (omit-  dr  Kcsti^coiic  lie:  12  milU-s  (U-  nnulxi'w^  \xnir  len 
fronts  (lomtst  i<|ius  SI  p.in'incnl  ;  drhoiK  li^s,  un  «le  10  jxnjd's,  troin 
de  10  poiKrs  ri  (K'ux  ilf  ^>  poiicrs,  (i.iiis  l'cmljoiK  hun-  dr  la  rivière 
Restigomlîc;  loûl  du  syslùmc,  $64,1  U). 

CHATHAM,  (oiiiir  (if  NortluimluTlaiid  :  11  niilIcH  de  conduits,  iK)ur  les 
l'^outs  d(>iiusli(|urs  se  u  le  nie  lit  ;  deux  (K'l>ouchéîi  de  14  pouces  et  un 
de  ()  pouirs,  .^  rcmlxmchnrr  de  la  ri\ière  Miramichi;  coût  du  svs- 
t^nu-,  sS4y,()0(). 

FREDERICTON,  comt6  d'York:  Total  de  W]  milles  de  conduits  pour 
les  égouts  doinesliciues  seulement;  débouché,  30  p)ouces,  dans  la  ri- 
vière St.  John,  un  miili'  en  aval  de  la  cit6;  les  autres  conduits  s<^^nt 
divisés  comme  suit:  ]  mille  de  18  pouces,  ]  niille  de  15  pouces,  §  mille 
lie  12  pouces,  J  mille  de  10  pouces  et  \2\  milles  de  8  pouces,  le  tout 
en  terra  cotta,  de  forme  circulaire;   coût  du  système,  $88,000. 

MILLTOWN,  comté  de  Charlotte:  4  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés  de  6  X  10  fX)uces 
à  36  X  vS6  pouces,  dans  la  rivière  Sainte-Croix;  coût  du  système, 
$25,000. 

MONCTON,  comté  de  Westmorland:  Total  de  \9\  milles  de  conduits 
pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  coml)inés,  divisés 
comme  suit:  1  mille,  en  bois,  de  forme  carrée  avec  un  fond  en  forme 
de  V  de  2  pieds  à  4  pieds;  7  milles,  de  2  pieds  X  1  pied  à  4  pieds  X 
2f  pieds,  en  brique,  forme  ovale;  2J  milles  en  faïence,  de  15  à  20  pouces; 
8  milles  de  10  pouces  et  12  pouces  en  faïence;  J  mille  en  faïence, 
8  et  9  pouces.  Le  système  a  8  débouchés  dans  la  rivière  Petitcodiac. 
Coût,  $172,983. 

NEWCASTLE,  comté  de  Northumberland  :  En  partie  pourvue  d'égouts; 
3  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débou- 
chés dans  la  rivière  Miramichi;   coût  du  système,  840,000. 

PERTH,  comté  de  Victoria:  Égouts  privés  seulement;  débouchés  de  4  et 
6  pouces  dans  la  rivière  St.  John. 

ST.  ANDREWS,  comté  de  Charlotte:  Conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés  dans  le  havTC. 
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ST.  JOHN,  comté  de  St.  John:  Total  de  43^  milles  de  conduits  pour  les 
6^outs  domesticiues  et  les  eaux  des  rues  combinés,  divisés  comme  suit: 
1^  mille  de  24  à  36  pouces,  en  brique  circulaire;  llj  milles,  en  bois, 
de  diverses  dimensions;  l  mille  de  tuyaux  en  grès,  de  18  à  24  pouces; 
17Î  milles  de  tuyaux  en  grès,  de  12  et  15  pouces;  llj  milles  de  tuyaux 
en  grès  de  8  et  10  pouces;  i  mille  de  tuyaux  en  grès  de  6  pouces;  J  mille 
de  tuyaux  en  fonte  de  8  à  24  pouces.  Les  égouts  débouchent  dans  le 
havre  et  le  fait  que  les  plus  grands  conduits  paraissent  relativement 
petits  est  dû  à  la  nature  montagneuse  de  la  cité  et  la  faible  distance 
de  presque  tous  les  points  à  l'océan.     Coût  du  système,  $594,879. 

ST.  STEPHBN,  comté  de  Charlotte:  10  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  combinés;  débouchés  au-delà  de  la  ligne  de  marée 
et  dans  le  cours  d'eau  Denys;  coût  du  système,  $10,000. 

SACKVILLE,  comté  de  Westmorland:  3J  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  seulement;  débouché,  de  IJ  pied  X  2  pieds,  dans 
un  petit  tributaire  de  la  rivière  Tantramar;   coût  du  système,  $30,000. 

WOODSTOCK,  comté  de  Carleton:  4  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques;  débouchés,  10  et  16  pouces,  dans  la 
rivière  St.  John;  coût  du  système,  $27,200. 


QUEBEC 

ACTONVALE,  comK''  (U-  lia^jol  :  Uiu*  partie  dt-  la  ville  est  iK>iirvuc  dVrKOuU, 
K  ^  s  idan^es  ont  des  conduits  s<''|)ar('s;  di'houch/-  <lans  la  rivii^TC  MooM; 
coût  du  système,  SI, 51)0. 

ARTHABASKA,  comté  d'Arthabaska:  Une  f).irlie  de  la  ville  seulement 
est  poiMx  lie  d'é^ïoiits;  1  mille  de  conduits  j)<)ur  les  éj(<^ut**  dome8ti(]uefl 
seulement;  (U'houché,  4  |x>uces,  dans  la  rivière  Nicolet;  coût  du 
système,  $1.5()(). 

ASBESTOS,  comté  de  Riciimond:  IJ  mille  de  coïkduits  pour  les  égouts 
domesti(|ues  seulement;  débouché,  12  pouces,  dans  le  ruisseau  Perkins; 
coût  du  système,  $10,000. 

AYLMER,  comté  d'Ottawa:  6J  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouché,  24  pouces  dans  le  lac 
Deschéncs;    coût  du  système,  $46,000. 

BAGOTVILLE,  comté  de  Chicoutimi:  I2  mille  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouché,  de  6  à  12 
pouces,  dans  la  baie  du  Ha  Ha;  coût  du  système,  $6,000. 

BEAUHARNOIS,  comté  de  Beauharnois:  3  milles  de  conduits;  débouchés, 
de  8  à  15  pouces,  dans  le  lac  Saint-Louis. 

BELŒIL,  comté  de  Verchères:  1  mille  de  longueur  en  conduits  séparés  et 
en  conduits  combinés  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques; 
débouchés,  6  et  9  pouces,  dans  la  rivière  Richelieu;  une  grande  partie 
appartient  aux  particuliers;   coût  du  système,  $5,000. 

BIENVILLE,  comté  de  Lévis:  3  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques seulement;  débouchés  dans  le  fleuve  Saint-Laurent;  coût  du 
système,  $7,000. 

BLACK  LAKE,  comté  de  Megantic:  5  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouché,  24  pouces, 
dans  la  rivière  Thetford;   coût  du  système,  825,000. 

BUCKINGHAM,  comté  de  Labelle:  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouché,  24  pouces,  dans 
la  rivière  Lièvre;   coût  du  système,  $38,856. 
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CAP  ST.  IGNACE,  coniU''  de  Montnia^ny:  Il  n'y  a  cjuc*  les  conduits  des 
6g(Hits  doniesliciues;  débouché  dans  le  Saint-Laurent. 

CARTIERVILLE,  (omté  de  Jacques-Cartier:  3  milles  de  conduits  pour  les 
6gouts  domestiques  seulement;  les  ^p^outs  sont  traités  à  l'hypochlorite 
de  chaux  et  se  déversent  dans  la  rivière  des  Prairies  par  un  débouché 
de  3  pieds  X  2  pieds;  coût  du  système,  S50,00();  coût  de  l'usine 
d'épuration,  $5,000. 

CHAMBLY  BASIN,  comté  de  Chambly:  Quand  sera  complétée  l'ins- 
tallation du  système  projeté,  il  y  aura  3  milles  de  conduits  presque  ex- 
clusivement pour  les  égouts  domestiques;  débouché,  18  pouces,  dans 
la  rivière  Richelieu;   estimation  du  coût  du  système,  $67,000. 

CHICOUTIMI,  comté  de  Chicoutimi:  8  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés  de  8  à  15 
pouces,  dans  la  rivière  Saguenay;   coût  du  système,  $50,000. 

COATICOOK,  comté  de  Stanstead:  2  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  huit  débouchés,  de  6  à 
9  pouces,  dans  la  rivière  Coaticook;   coût  du  système,  $10,000. 

CONTRECŒUR,  comté  de  Verchères:  Égouts  particuliers;  débouchés  de 
6  à  9  pouces  dans  le  Saint-Laurent. 

COOKSHIRE,  comté  de  Compton:  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  combinés;  débouchés,  12  pouces  dans  la  rivière 
Eaton;  le  coût  des  égouts  est  inclus  dans  le  coût  du  système  de  distri- 
bution d'eau,  donné  à  la  page  33. 

BANVILLE,  comté  de  Richmond:  En  partie  pourvue  d'égouts;  1  mille 
de  conduits;  débouché  dans  un  petit  cours  d'eau. 

DORVAL,  comté  de  Jacques-Cartier:  5  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  seulement;  débouché,  15  pouces,  dans  le  lac  Saint-Louis; 
les  matières  d'égouts  sont  traitées  à  l'hypochlorite  de  chaux;  coût  du 
système,  $55,000;   coût  de  l'usine  d'épuration,  $7,000. 

DRUMMONDVILLE,  comté  de  Drummond  :  4  milles  de  conduits,  en  partie 
pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  séparément  et  en 
partie  pour  les  deux  combinés;  débouchés,  de  18  et  30  pouces,  dans  la 
rivière  Saint-François;   coût  du  système,  $41,000. 
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FARNIIAM,  luiiiir  (i(>  Missis(|ii()i  :  d  nulles  de  i  (induits  poiii  Ich  eaux  deii 
v\H'>>  v\  les  ^'^îniiis  (l()mcHli(|iu*s  coniMii^'H;  trois  (l/l>oii(  Ii^h  de  24,  et 
(Iiialicdc  1  S  j)(ni(  i-,.  d.m  .  I.i  I  ivii'^re  Yarnaska;  cofn  du  HyHtAnu*,  $04,508. 

FRASERVILLE,  comté  i\v  'IViniscouai.i:  11  nnlk-H  de  coiidiniH,  jv>ur  les 
taux  des  iiiis  cl  les  é^jouts  doiiiest  i(jucs  séparénicnt  ;  déhoucliés,  de 
10  .\  20  pouics,  dans  la  rivière  du  I  oup  et  le  S»iint-l.aurcnt ;  u)Ùt  du 
système,  $75.000. 

GENTILLY,  lomtr  de  Nicole!  :  ]  mille  de  conduits  pour  les  ^'^jouts  domes- 
tiiines  senlemeni  ;    débonc  liés.  10  |)<)uces  dans  \v  Saint-I^aurcnt. 

GRANBY,  (omlé  de  ShetTord:  4  milles  de  conduits  j)our  les  eaux  des  rues 
et  les  éj2:()uts  doincsticiues  comlmiés;  débouchés,  8  et  24  pouces,  dans 
la  ri\  ière  \'amaska;   coût  du  système,  $15,000. 

GRAND'MÈRE,  comté  de  Cdiami)lain:  4',  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domesti(iues  combinés;  débouchés,  6  et 
8  pouces,  dans  les  rivières  Welsh  et  Saint-Maurice;  coût  du  système, 
$10,000. 

HULL,  comté  d'Ottawa:  En  partie  pourvue  d'égouts;  9  milles  de  conduits 
pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés, 
de  12  à  60  pouces,  dans  la  rivière  Ottawa. 

HUNTINGDON,  comté  de  Huntingdon:  4^  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  12  pouces,  dans  la  rivière 
Chateauguay. 

IBERVILLE,  comté  d'Iberville:  5  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  12  à  18  pouces, 
dans  la  rivière  Richelieu. 

JULIETTE,  comté  de  Joliette:  9  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  16  et  18  pouces, 
dans  la  rivière  L'Assomption;   coût  du  système,  855,000. 

KNOWLTON,  comté  de  Brome:  En  partie  pour\'ue  d'égouts;  \  mille  de 
conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débouché,  8  pouces, 
dans  un  cours  d'eau.  • 

LACHINE,  comté  de  Jacques-Cartier:  16|  milles  de  conduits,  en  partie 
pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés,  et  en  partie 
pour  renvoyer  ceux-ci;  débouchés  dans  le  fleuve  Saint-Laurent; 
coût  du  système,  $362,889. 
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LACHUTE,  comti'  ci'Ar^cnttiiil  :  en  i)artie  pourvue  d'égouts;  J  de  mille 
seulement  dV-gouts  domesticjues;  d(^'bouch6s,  8  pouces,  dans  la  rivière 
du  Nord;  coût  du  système,  82,000. 

LAPRAIRIE,  comté  de  Laprairie:  3§  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  ègouts  domestiques  combinés;  débouché,  24  pouces,  dans 
le  fleuve  Saint-Laurent;   coût  du  système,  $26,977. 

L'ASSOMPTION,  comté  de  L'Assomption:  2  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  (les  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  9 
et  12  pouces,  dans  la  rivière  L'Assomption;  coût  du  système,  $10,000. 

LA-TUQUE,  comté  de  Champlain:  4  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  seulement;  débouchés,  de  6  à  10  pouces,  dans  la  rivière 
Saint-Maurice;   coût  du  système,  $15,000. 

LAURENTIDES,  comté  de  L'Assomption:  2  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  6 
à  12  pouces  dans  la  rivière  Achigan;  coût  du  système,  $3,000. 

LAUZON,  comté  de  Lévis:  4J  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  6  à  14  pouces, 
dans  le  Saint-Laurent;  coût  du  système,  $60,000. 

LECLERCVILLE,    comté    de    Lotbinière:     En    partie    pourvue    d'égouts; 

1  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques 
combinés;  débouchés,  10  et  20  pouces,  dans  le  Saint-Laurent;  coût 
du  système,  $1,200. 

LENNOXVILLE,  comté  de  Sherbrooke:  2  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  12  pouces, 
dans  la  rivière  Saint-François;  coût  du  système,  $7,573. 

LÉVIS,  comté  de  Lévis:  13  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques 
seulement;  débouchés  dans  le  Saint-Laurent;  coût  du  système, 
compris  avec  le  coût  du  système  de  distribution  d'eau  donné  à  la  page  44. 

LONGUEUIL,  comté  de  Chambly:  10  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques   combinés;    débouchés,    18   pouces   et 

2  pieds  X  3  pieds,  dans  le  Saint-Laurent;    coût  du  système,  $80,000. 

LOUISEVILLE,  comté  de  Maskinonge:  5  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  8  pouces, 
dans  la  rivière  Yale;  coût  du  système,  S2,500. 
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MAGOG,  coniti'-  de  Si.iusIi-.kI  ;  (l.n  coiistiiK  tion  «mi  l'^Mj.  7  rnilleft  de 
tt)ii(liiiis  |)(nii  1rs  ^-^^oiils  (loim*sli(iiK's,  les  eaux  drn  rucH  devant  ôtre 
traitées  dans  un  réservoir  dV-piiration;  coût  total  de»  conduit»  et  de 
rusiiif  (Irpuralinii,  Sf)5,()0n. 

MARIEVILLE,  (omt^*  de  Roiiville:    2J   milles  de  ronduiln  pour  les  eaux 

des  rues  et    les  ^j^outs  doini'stiques  e<)ml)iii<'*s;    les  matières  dV'Kouts 

sont    Irait^'s   dans   des   bassins   de   s^'dinientation  ;     cortt    du  systAmc, 
S15, ()()();    rofll  de  l'usMie  dV'i)nrat ion.  SU), ()()(). 

MEGANTIC,  comté  de  Complon:  6  milles  de  conduits  pour  les  ^gouts 
domesticpies  et  les  eaux  des  rues  séparément;  les  eaux  des  rues  se 
déchargent   dans   le    lac    Mé^antic,    les  égouts  domestiques  dans   la 

ri\  icrc  Chaudirre. 

MONTEBELLO,  comté  de  Labelle:  IJ  mille  de  conduits  pour  les  égouts 
domesticiues  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  6  et  12  p>ouces, 
dans  la  rivière  Ottawa;  coût  du  système,  $1,900. 

MONTMAGNY,  comté  de  Montmagny:  Environ  30  habitations  ont  des 
égouts  particuliers. 

MONTMORENCY  VILLAGE,  comté  de  Québec:  1  i  mille  de  conduits  pour 
les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés, 
12  pouces,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent;  coût  du  système,  y  compris 
le  coût  du  système  de  distribution  d'eau,  donné  à  la  page  47. 

MONTRÉAL,  comté  de  Jacques-Cartier:  325  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  de  3 
à  8  pieds,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent  et  la  rivière  des  Prairies;  les 
matières  d'égouts  qui  débouchent  dans  la  rivière  des  Prairies  sont 
traitées  au  moyen  d'une  filtration  intermittante.  Coût  du  système, 
'$13,000,000;  coût  de  l'usine  d'épuration  de  la  rivière  des  Prairies, 
$200,000  et  l'on  se  propose  de  dépenser  $250,000  de  plus  pour  avoir 
un  meilleur  système  de  purification. 

MONTREAL  WEST,  comté  de  Jacques-Cartier:  7  milles  de  conduits  pour 
les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  la  décharge 
s'opère  au  moyen  d'un  fossé  ouvert  qui  débouche  dans  la  petite  rivière 
Saint- Pierre  ;  coût  du  système,  8100,000. 

MURRAY  BAY,  comté  de  Charlevoix:     IJ   mille  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques;    débouché,  9  pouces,  dans  le  Saint-Laurent. 
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NICOLET,  (-()int(''  (k-  NicoUl:  2  inilk-s  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  k's  égouts  doniesticiues  C(>nil)in6s;  (k'-bouché,  24  pouces,  dans  la 
rivière  Nicolct;  coût  du  système,  $4,500. 

NORTH  HATLEY,  ronit6  dcStanstead:  3  milles  de  conduits  pour  les  6gouts 
donu'sticiues  seulement;  débouché',  6  pouces,  dans  i.i  rivière  Mas- 
sawippi;    coût  du  système,  $5,000. 

ORMSTOWN,  comté  de  Châtcauguay:  Système  en  partie  complété,  il 
aura  2-^  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
débouché,  9  pouces,  dans  un  bassin  de  putréfaction. 

PIERREVILLE,  ccjinté  d'Yamaska:  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  6  à  12  pouces, 
dans  la  rivière  Saint-François;  coût  du  système,  $5,000. 

POINTE-AU-PIC,  comté  de  Charlevoix:  1  mille  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  6  à  12 
pouces,  dans  le  Saint-Laurent;  coût  du  système,  $12,000. 

POINTE-AUX-TREMBLES,  comté  de  Laval:  1  mille  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouché,  48 
pouces,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent;   coût  du  système,  8100,000. 

POINTE  CLAIRE,  comté  de  Jacques-Cartier:  En  partie  pourvue  d'égouts; 
6  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement;  les  égouts 
sont  traités  dans  des  bassins  Imhoff  dans  lesquels  on  fait  couler  du 
chlorure  de  chaux;  coût  du  système,  872,000;  coût  de  l'usine  d'épu- 
ration, 88,000. 

QUEBEC,  comté  de  Québec:  100  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés  dans  la  rivière  Saint- 
Charles  et  le  fleuve  Saint-Laurent;   coût  du  système,  $4,000,000. 

RICHMOND,  comté  de  Richmond:  En  partie  pourvue  d'égouts;  2^ 
milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques 
combinés;  débouchés,  de  9  à  24  pouces,  dans  la  rivière  Saint-François. 

RIGAUD,  comté  de  Vaudreuil:  Égouts  particuliers,  pour  la  plupart; 
une  rue  est  pourvue  d'un  conduit  principal  pour  les  eaux  des  rues  et  les 
égouts  domestiques  combinés. 

RIMOUSKI.  comté  de  Rimouski:  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  15  pouces,  dans 
le  fleuve  Saint-Laurent;   coût  du  système,  $25,000. 
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STE.  ANNE-DE-BEAUPHÉ.  (omu-  d»-  Moiitmoiciu  >  :    >  imiIU-h  de  ronduitu 

polll     1rs   r^ollts   (l<»inrsli(|iU",;     «IMmuk  lirs,    (\v    4    A    *>    polKC'h,    dans    !<• 
lIciiNc  Saiiit-I..innii(  ;    (oHl  du  svstrinr.  .^K.OOd. 

STE.  ANNK-I)K-BELLEVUE,  voiulO  <lc  J.irqucft-Cartier :  \  inillcs  de 
conduits  |)()iii  les  (>ï{)Uts  donicstitiucs  s*'ulcmenl;  les  matières  dV'j^out» 
8*6c()iil(iii  (l.nis  lin  h.issin  «U»  si^'diincntalion  on  «IIch  s^)nt  Ht^Tilis/-es. 

ST.  BRUNO,  (onitr  di-  (  lianil)l\  ;  !  niillr  df  ( ondnils  pour  les  eaux  des  rucfl 
et  les  (f'j^onis  doincslicines  ronil)in('-s;  (K'honch^'',  K  ponces  dans  un  [M-tit 
cours  d'eau;   loûi  du  système,  $MH). 

ST.  CÉSAIRE,  (oinir  de  Konxillc;  2  milles  de  conduits  pour  les  èjçouts 
domesticiues  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  12  et  15  p<juces, 
dans  la  ri\ioi('  N'amaska;   coOt  du  sNstèmc,  S5,()0(). 

ST.  DENIS,  conilé  de  St.  ll>acintlic:  l-ai  i)artie  pour\'uc  d'égouts;  J  mille 
de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  ègouts  domestiques  combinés; 
débouché,  de  18  X  9  pouces  dans  la  rivière  Richelieu;  coût  du  sys- 
tème, $3,000. 

ST.  FÉLIX-DE- VALOIS,  comté  de  Joliette:  Égouts  domestif}ues  parti- 
culiers; débouché  dans  un  petit  cours  d'eau  tributaire  de  la  rivière 
Rayonne. 

ST.  HUGUES,  comté  de  Bagot:  En  partie  pourvue  d'égouts;  f  mille 
de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  6 
pouces,  dans  la  rivière  Chibouet;  coût  du  système,  $2,500. 

ST.  HYACINTHE,  comté  de  St.  Hyacinthe:  Un  total  de  12è  milles  de  con- 
duits pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  il  y 
a  deux  conduits  collecteurs,  un  elliptique  de  2,800  pieds  de  longueur, 
en  brique,  de  30  X  42  pouces  et  l'autre  en  tuile  circulaire  de  4,275 
pieds  de  longueur,  de  24  pouces;  les  autres  conduits  sont  tous  en  tuile 
circulaire,  variant  de  12  à  24  pouces  de  diamètre,  tous  les  débouchés 
se  déversent  dans  la  rivière  Yamaska;   coût  du  système,  881,000. 

ST.  JÉRÔME,  comté  de  Terrebonne:  Conduits  pour  les  égouts  domesti- 
ques et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  6  pouces,  9  pouces, 
12  pouces  et  18  pouces,  dans  la  rivière  du  Nord. 

ST.  JÉRÔME-DU-LAC-ST.  JEAN,  comté  de  Chicoutimi  :  i  mille  de  con- 
duits pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  4  pouces,  se 
déversent  par  un  ruisseau  dans  le  lac  St-Jean;  coût  du  système,  $1,500. 
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ST.  JEAN,  comt^dcSt.  Jean:  10  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  é^îouts  domestiques  combinas;  débouchés,  36  pouces,  dans  la 
rivière  Richelieu;   coût  du  système,  S32,80(). 

ST.  JOSEPH-DE-BEAUCE,  comté  de  Beauce:5}  milles  de  conduits  pour 
les  égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  de  9  à  12  pouces,  dans  la 
ri\ièrc  Chaudière;   coût  du  système,  $7,700. 

ST.  LAMBERT,  comté  de  Chambl\-:  12  milles  de  conxluits  pour  les  eaux 
(les  rues  et  les  égouts  domestiques  séparément;  débouché,  18  pouces, 
dans  le  fleuve  Saint-Laurent;  on  projette  l'installation  d'une  usine 
d'épuration  composée  de  bassins  de  désinfection  modifiés,  Imhoff; 
coût  du  système,  8200,000;  estimation  du  coût  de  l'usine  d'épuration 
avec  canal,  $90,000. 

ST.  LAURENT,  comté  de  Jacques-Cartier:  4  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  traitement  dans  des 
bassins  d'épuration;  coût  du  système,  $50,000;  coût  de  l'usine  d'épu- 
ration, 84,000. 

STE.  MARTINE,  comté  de  Châteauguay:    Conduits  pour  les  égouts  do- 
mesticiucs  seulement;    débouchés,  6  pouces,  dans  la  rivière  Chateau- 
,  guay. 

ST.  PIE,  comté  de  Bagot:  En  partie  pourvue  d'égouts;  1  mille  de  conduits 
pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés, 
de  6  à  14  pouces,  dans  la  rivière  Yamaska. 

ST.  PIERRE,  comté  de  Jacques-Cartier:  4J  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouché,  36  pouces, 
dans  la  rivière  St.  Pierre;  coût  du  système,  $109,000. 

ST.  RAYMOND,  comté  de  Portneuf:  Égouts  particuliers;  débouchés, 
de  6  à  12  pouces,  dans  la  rivière  Ste.  Anne. 

STE.  ROSE,  comté  de  Laval:  6  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques seulement;  les  égouts  sont  traités  dans  des  bassins  Imhoff; 
coût  du  système,  $60,000;   coût  de  l'usine  d'épuration,  $12,000. 

ST.  TITE,  comté  de  Champlain:  Une  partie  de  la  ville  seulement  est 
pourvue  d'égouts;  2  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques 
et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  8  pouces,  dans  les  rivières 
des  Prairies  et  des  Envies;  coût  du  système,  $4,500. 
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SAULT-AU-RÉCOLLET,  (umi»  «Ir  I..i\.il;  0  inilU-H  <!<•  (ondiiitH  (Hiur  le* 
^^oiits  (l(uiu'hli(|ius  M'ulniunl  ;  les  ^-^jouiH  sont  trail^-H  au  moyen  de 
couchfs  i\  filtrat  ion;  (k'hoïK'h^,  cllliu-nt  de  30  pouccH  dann  la  rivière 
des  IVairirs;  corit  du  systrnu*,  SI 75, (MM);  coûl  de  l'usine  dV*puration, 

S25,(M)(). 

SAWYERVILLE,  (omtr  de  (  (>m|)t()n:  \a\  partit-  pourvut-  dV-^jouts;  }  de 
inillt'  de  conduits  pour  les  /-^ouls  do!iu-sti(|Ui-s  «-t  les  eaux  des  rue» 
(.oinhiiirs;    drlxniclK'',  10  ixniccs,  dans  l.i  ri\'irn-  l'.ifon. 

SCOTSTOWN,  (oiuir  de  Coniptou:     {    mille    de  conduits;    d6l>ouch6,   9 

l)()ncfs,  d.ins  l.i   rivière. 

SHAWINIGAN  FALLS,  (onitr  dr  St.  Mauriœ:  4i  niilk-s  de  conduits 
pour  les  c^outs  d()nu'sti(iucs  et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés, 
de  10  i\  M)  pouces,  dans  les  rivières  St.  Maurice  et  Little  Shawinigan; 
coût  du  système,  $63,657. 

SHERBROOKE,  comté  de  Sherbrooke:  Un  total  de  23}  milles  de  conduits 
pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés,  divisés 
comme  suit:  2,000  pieds,  en  brique  circulaire,  de  3  pieds;  1,810  pieds 
de  brique  elliptique,  de  2  pieds  X  3  pieds;  1  mille  de  27  pouces,  2 
milles  de  24  pouces,  IJ  mille  de  20  pouces,  3  milles  de  18  pouces,  4 
milles  de  15  pouces,  5  milles  de  12  pouces,  6  milles  de  9  pouces  de 
diamètre  en  tuile  circulaire;  il  y  a  15  débouchés  d'une  dimension  de  9 
pouces  et  plus,  qui  se  déversent  dans  les  rivières  St.  François  et  Magog; 
coût  du  système,  $193,000. 

SOREL,  comté  de  Richelieu:  7  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés  dans  le  Saint-Laurent; 
coût  du  système,  $44,000. 

TADOUSSAC,  comté  de  Saguenay:  f  mille  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  seulement;  débouchés,  4  pouces,  6  pouces  et  8  pouces, 
dans  la  rivière  Saguenay. 

TERREBONNE,  comté  de  Terrebonne:  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  6  débouchés,  dans  la 
rivière  Jésus;    coût  du  système,  $6,000. 

THETFORD  MINES,  comté  de  Megantic:  6  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés;  dix  débouchés 
variant  de  8  à  24  pouces,  dans  la  rivière  Thetford;  coût  du  système, 
$40,000. 
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TROIS  RIVIÈRES,  romt<''  de  St.  Maurice:  Un  total  de  17  milles  de  con- 
duits pour  les  6^()Uts  domesticjues  et  les  eaux  des  rues  combinés,  divi- 
sés comme  suit  :  i  mille  de  tuyaux  circulaires  de  36  pouces  de  diamètre, 
partie  en  béton  et  partie  en  brique;  J  mille  de  24  pouces  de 
diamètre,  1  mille  de  18  pouces,  §  mille  de  15  pouces,  6  milles  de  12  pou- 
ces et  8J  milles  de  9  pouces,  en  tuile  circulaire;  il  y  a  deux  débouchés, 
24  et  36  pouces,  respectivement,  dans  le  Saint-Laurent;  coût  du 
système,  $218,000. 

UPTON,  comté  de  Bagot:  En  partie  pourvue  d'égouts;  \  de  mille  de  con- 
duits pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débouché,  9  pouces, 
dans  la  rivière  Black;  coût  du  système  S450. 

VALLEYFIELD,  comté  de  Beauharnois:  12  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  4  à  5 
pieds,  dans  le  Saint-Laurent;   coût  du  système,  $125,000. 

VARENNES,  comté  de  Verchères:  3  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  seulement;    débouchés,  9  pouces,  dans  le  Saint-Laurent. 

VAUDREUIL,  comté  de  Vaudreuil  :  |  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  12  et  15  pouces, 
dans  les  rivières  Quinchien  et  Ottawa:    coût  du  système,  $3,000. 

VERDUN,  comté  de  Jacques-Cartier:  16 J  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  24  pouces, 
dans  le  fleuve  Saint-Laurent;  coût  du  système,  $200,000. 

VICTORIAVILLE,  comté  d'Arthabaska:  9  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  10  et  14  pouces,  dans  la 
rivière  Nicolet;   coût  du  système,  $40,000. 

WATERVILLE,  comté  de  Compton:  2  milles  de  conduits  pour  les  égouts  do- 
mestiques seulement;  débouchés,  12  pouces  dans  la  rivière  Coaticook. 

WEEDON  CENTRE,  comté  de  Wolfe:  }  mille  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  seulement;  débouché,  4  pouces  dans  le  ruisseau  Weedon. 

WESTMOUNT,  comté  d'Hochelaga:  29^  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés.  Les  plus  grands 
conduits  varient  de  3  pieds  X  2  pieds,  forme  ovale,  à  4  pieds,  forme 
circulaire  et  sont  en  brique,  brique  avec  des  blocs  vitrifiés,  et  en 
béton;  ils  se  déchargent  dans  les  égouts  de  Montréal. 

WINDSOR,  comté  de  Richmond:  Systèmes  d'égouts  séparés;  débouchés 
dans  la  rivière  St.  François. 


ONTARIO 

ALVINSTON,  (oint^-  de  L.iml)i<.ii  1  inillc  de  (oikIiuIh  fKAir  lc«  eaux  de» 
ruis  cl  les  <'^ï<)ii(s  (l(>inesli(iiics  (oinbin^s;  (k-charge,  dan»  la  rivière 
Sydciiliam;   coût  du  systC^nu*.  S2,()(K). 

AMHERSTBURG,  roinlc'  d'Kssox:  4  milUs  de  roiiduits  pour  les  é^ouU 
d()niesli(iues  v\  les  eaux  des  rues  combinés;  trois  décharKes,  de  12 
pouces,  circulaires,  2J  pieds  X  35,  elliplicjues,  dans  la  rivière  Détroit. 

ARNPRIOR,  comté  de  Renfrew:  5\  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  ègouts  domesliciues  combinés;  débourhé,  15  pouces  et  30 
X  36  pouces,  dans  la  rivière  Madawaska;    coût  du  système,  $46,513. 

BARRIE,  comté  de  Simcoe:  20  milles  de  conduits,  en  partie  pour  les  égouts 
domestiques  et  les  eaux  des  rues  séparément,  et  en  partie  pour  le  tout 
ensemble;  débouchés,  de  6  à  15  pouces,  dans  le  lac  Simcoe;  une  partie 
des  égouts  est  traitée  dans  un  bassin  de  sédimentation;  coût  du  sys- 
tème, $150,000;   coût  de  l'usine  d'épuration,  $14,000. 

BELLEVILLE,  comté  de  Hastings:  Un  total  de  9^  milles  de  conduits  dont 
une  partie  est  pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  séparé- 
ment et  une  partie  pour  le  tout  ensemble.  Il  y  a  7^  milles  de  tuyaux 
circulaires  en  faïence  de  9  et  10  pouces  et  2  milles  du  même  genre 
de  tuyaux  de  20  pouces,  se  déversant  dans  la  rivière 
Moira. 

BERLIN,  comté  de  Waterloo:  Un  total  de  34 J  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  et  des  manufactures  seulement  ;  divisés  comme  suit  : 
If  mille  de  tuyaux  circulaires, en  béton, de  48  pouces;  5J  milles  de  tuyaux 
circulaires  vitrifiés,  de  12  à  30  pouces;  27  milles  de  tuyaux  circulaires 
vitrifiés,  de  9  pouces.  Les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des 
bassins  de  putréfaction  et  des  couches  de  filtration.  Coût  total  du 
système  et  de  l'usine  d'épuration,  $413,223. 

BOWMANVILLE,  comté  de  Durham:  Égouts  domestiques  seulement 
avec  une  usine  d'épuration  dont  le  coût  sera  d'environ  $10,000. 

BRAMPTON,  comté  de  Peel  :  9  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques seulement;  les  égouts  sont  traités  dans  un  bassin  de  putré- 
faction, d'où  ils  sont  déversés  dans  la  rivière  Etobicoke;  coût  du  sys- 
tème, $78,000;   coût  de  l'usine  d'épuration,  $4,500. 
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BRANTFORD,  comté  de  Brant:  52 J  milles  de  conduits  sanitaires  séparés, 
(li\ist's  comme  suit:  J  mille  de  tuyaux  circulaires  en  brique  et  en 
tuile  vitrifiée  de  24  pouces;  9^  milles  de  tuyaux  en  tuile  vitrifiée,  de 
12  à  22  pouces;  41 J  milles  de  tuyaux  en  tuile  vitrifiée,  de  9  pouces; 
1  mille  en  luile  vitrifiée,  de  6  pouces.  Il  y  a  13  J  milles  de  conduits  pour 
les  eaux  des  rues  divisés  comme  suit;  2\  milles  de  conduits  circulaires 
en  béton,  de  30  à  45  pouces;  5  milles,  en  tuile  vitrifié'e,  de  15  à  24 
pouces;  6  milles,  en  tuile  vitrifiée,  de  12  pouces.  Les  égouts  débou- 
chent dans  la  rivière  Grand.     Coût  du  système,  $531,000. 

BRIDGEBURG,  comté  de  Welland:  7}  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  les  matières  d'égouts 
sont  traités  dans  un  bassin  de  putréfaction;  coût  du  système,  $93,103; 
coût  de  l'usine  d'épuration,  $5,000. 

BROCKVILLE,  comté  de  Leeds:  14  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  8  à  16  pouces, 
dans  le  Saint-Laurent;   coût  du  système,  $250,000. 

BURLINGTON,  comté  de  Halton:  Système  d'égouts  des  rues  et  des  caves; 
débouché,  15  pouces,  dans  le  lac  Ontario. 

CALEDONIA,  comté  de  Haldimand:  |  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues,  débouché,  24  pouces,  dans  la  rivière  Grand;  coût  du  système, 
$2,000. 

CARLETON  PLACE,  comté  de  Lanark:  En  partie  pourvue  d'égouts; 
4  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques 
séparément;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de 
sédimentation;  coût  du  système,  $86,370;  coût  de  l'usine  d'épuration, 
$14,000. 

CHATHAM,  comté  de  Kent:  Conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques  combinés;  débouchés,  de  12  à  36  pouces,  dans  la  rivière 
Thames. 

CHESLEY,  comté  de  Bruce:  6  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  15  et  24  pouces,  dans 
la  rivière  Saugeen,  North  Branch;  coût  du  système,  $16,138. 

COBALT,  district  de  Nipissing:  3  milles  de  conduits  pour  les  égouts  do- 
mestiques et  les  eaux  des  rues  séparément;  débouché,  22  pouces, 
dans  un  petit  tributaire  du  lac  Timiskaming;  coût  du  système,  $40,000. 
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COBOURCi,  coint^' (If  NortluiinlxTlaïul  ;  (>  inilIcH  de  ronduitA  pour  les  eaux 
(les  mes  il  les  ^'j^outs  domcstiiiuen  combin^'n;  {UAnnichù  dann  le  lac 
()iii.iri(). 

COCHRANE,  district  de  Tiiniskarniii^c:  0  luillcs  de  condiiitH  pour  les  ^•jçout» 
doiiusticiucs  et  les  eaux  des  rues  s^par^-ment  ;  (Ubouclii'-,  24  (KUJce», 
dans  le  lar  Marsliy;  coût  du  système  y  compris  le  système  d'appro- 
visionnenu'iit  d'iau,  doniu'  à  la  page  82. 

COLLINGWOOD,  conitr  di*  Simcoe:  Kn  partie  pourvue  d'égout;  10 
nulles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  6gouts  domestifpies 
conibin^'s;  trailenient  dans  un  bassin  de  î)utr^'faction;  coût  du  sy»- 
tùnie  dY'jjouts,  §64,444;   collt  du  bassin  de  putréfaction,  S6,(KX). 

CORN  WALL,  comté  de  Stormont:  9  milles  de  conduits  pour  les  eaux  de« 
rues  et  les  conduits  domestiques  combinés;  débouchés,  de  18  et  de 
24  pouces,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent;   coût  du  système,  $18,000. 

DEPOT  HARBOUR,  district  de  Parry  Sound:  ?,  de  mille  de  conduits  pour 
les  égouls  domestiques  seulement;  les  matières  d'égouts  sont  traités 
dans  des  bassins  de  putréfaction  et  des  couches  de  filtration;  coût  du 
système,  $1,500;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $3,000. 

DUNNVILLE,  comté  de  Haldimand:  5  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  seulement;  débouché  dans  la  rivière  Grand;  coût  du 
système,  $48,000. 

FORT  FRANGES,  district  de  Rainy  River:  4  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  combinés;  débouché,  20  pouces,  dans  la 
rivière  Rainy;    coût  du  système,  $70,20L 

FORT  WILLIAM,  district  de  Thunder  Bay.  Un  total  de  35  milles  de  con- 
duits pour  les  eaux  des  rues  et  les  conduits  domestiques  combinés 
que  l'on  peut  diviser  comme  suit:  IJ  mille  de  tuyaux  circulaires  en 
béton  et  en  brique,  de  60  à  84  pouces;  1  mille  en  béton,  forme  de  V, 
de  42  à  60  pouces;  IJ  mille,  forme  de  boîte,  de  36  à  54  pouces;  J  mille, 
en  brique,  forme  ovale,  de  24  à  54  pouces;  J  mille,  en  fonte,  circulaires, 
de  24  à  48  pouces;  9î  milles,  en  béton,  forme  ovale,  de  18  à  36  pouces; 
f  mille,  en  tuile,  circulaires,  de  18  à  24  pouces;  19  milles,  en  tuile, 
circulaires,  de  8  à  15  pouces;  h  mille  de  canalisation,  en  bois.  Les 
débouchés  varient  de  12  à  84  pouces  et  se  déversent  dans  les  rivières 
Neebing  et  Kaministikwia. 


188  COMMISSKJN    DE   LA   CONSERVATION 

GALT,  comté  de  Waterloo:  23 J  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  séparément;  les  matières  d'égouts  sont 
traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction;  coût  du  système,  $495,000; 
coût  de  l'usine  d'épuration,  $22,000. 

GANANOQUE,  comté  de  Leeds:  5J  milles  pour  les  égouts  domestiques 
seulement;  2  débouchés  de  12  pouces,  dans  le  fleuve  Saint-Laurent; 
coût  du  système,  $66,500. 

GODERICH,  comté  de  Huron  :  10  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques et  les  eaux  des  rues  combinés;  débouchés,  de  15  à  42  pouces, 
dans  le  lac  Huron;  coût  du  système,  $55,000. 

GUELPH,  comté  de  Wellington:  20  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
et  les  eaux  des  rues  combinés;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans 
des  bassins  d'épuration  et  filtrées;  le  conduit  principal  de  l'usine 
d'épuration  a  20  pouces  de  diamètre  et  l'effluent  débouche  dans  la 
rivière  Speed  par  un  tuyau  de  même  grosseur;  les  autres  conduits 
d'égouts  sont  en  tuile  circulaire  de  18  pouces,  15  pouces  et  9  pouces; 
coût  total  du  système  y  compris  l'usine  d'épuration,  $250,000. 

HAILEYBURY,  district  de  Nipissing:  5  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  et  4J  milles  pour  les  eaux  des  rues;  les  matières  d'égouts 
sont  traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction;  coût  du  système, 
$77,261  ;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $4,512. 

HAMILTON,  comté  de  Wentworth:  Un  total  de  135f  milles  de  conduits 
pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés,  divisés 
comme  suit:  partie  carrée,  j  mille  de  5  pieds  X  6  pieds  à  6  pieds  X 
8  pieds;  partie  tunnel,  5^  milles  de  2J  pieds  X  2J  pieds  à  4f  pieds  X 
5  pieds;  forme  ovale,  8i  milles,  de  2  pieds  X  3  pieds  à  3  pieds  X  5 
pieds;  circulaire,  3  milles,  de  39  pouces  à  78  pouces  de  diamètre; 
circulaire,  9^  milles,  de  20  à  36  pouces;  circulaire,  109 J  milles,  de  9 
pouces  à  18  pouces.  Les  plus  grands  conduits  sont  en  béton  et  en 
brique.  Les  matières  d'égouts  sont  en  partie  traitées  dans  des  bassins 
Emscher,  en  partie  au  moyen  de  précipitation  chimique,  en  partie 
au  moyen  de  bassins  de  putréfaction  et  de  filtres  percolateurs.  Coût 
total  du  système,  $2,300,000;   coût  de  l'usine  d'épuration,  $280,000. 

HAWKESBURY,  comté  de  Prescott:  3J  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouché,  24  pouces, 
dans  la  rivière  Ottawa;  coût  du  système,  $53,000. 
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HUNTSVILLE,  district  dr  Miihkoka:  I*!ii  ï)arlir  iKUirviic*  (IV»Koutïi;  | 
milU'    pour    les   raiix    drs    rues   et    les   /•^(oiitH   domostiri  rnhin^ii; 

(khoiich^',    12    pouces,   dans   la    rivi<>rc'    Muskoka;    coût   <lu   hyHlèmc, 
SI, 200. 

IROQUOIS,  conitr  de  Dundas:  En  partie  pourvue  dV-^rjuts;  IJ  mille 
de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  6gouts  domestifiues  combiné»; 
(k'houch^  dans  le  fleuve  Saint-Laurent. 

KENORA,  district  de  Kenora:  9  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  ruct 
et  les  6^outs  domesti(iues  combinés;  débouchés,  9  de  6  à  12  pouces, 
dans  le  lac  des  Bois;  coflt  du  système,  $52,691. 

KINGSTON,  coinlé  de  IVoiitenac:  M)  milles  de  conduits  j^our  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  12  à  30  pouces, 
dans  le  lac  Ontario. 

KINGSVILLE,  comté  d'Essex:  En  partie  pourvue  d'égout;  J  mille  de 
conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés; 
débouché,  12  pouces,  dans  le  lac  Erié. 

LINDSAY,  comté  de  Victoria:  9  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques et  les  eaux  des  rues  séparément;  débouchés,  12  et  18  pouces, 
dans  la  rivière  Scugog. 

LISTOWEL,  comté  de  Perth:  3  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques et  les  eaux  des  rues  séparément;  les  matières  d'égouts  sont 
traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction  ;  débouché  dans  la  rivière 
Maitland. 

LONDON,  comté  de  Middlessex:  71  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  on  construit  actuellement 
des  égouts  séparés  pour  les  eaux  des  rues;  les  matières  d'égouts  sont 
traitées  dans  des  bassins  de  sédimentation  et  des  couches  de  coke 
comme  filtre;  l'effluent  se  déverse  dans  la  rivière  Thames;  coût  du 
système,  $300,000. 

MEAFORD,  comté  de  Grey:  En  partie  pourvue  d'égouts;  2  milles  de 
conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés; 
débouchés,  de  10  à  24  pouces,  dans  la  rivière  Bighead;  coût  du  système, 
$2,883. 
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MIDLAND,  comté  de  Simcoe:  En  partie  pourvue  (i'égouts;  conduits  pour 
les  eaux  des  rues  et  les  é^outs  domestifiues  séparément;  délK)U(hés, 
16  et  18  pouces,  dans  la  baie  Géorgienne;   coût  du  système,  $50,000. 

MILLBROOK,  comté  de  Durham:  1  mille  de  conduits  pour  les  égouts  des 
caves  seulement;  débouché  dans  un  petit  cours  d'eau. 

MILTON,  comté  de  Halton:  1  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
seulement;  débouchés  dans  le  ruisseau  Twelve-mile. 

NAPANEE,  comté  de  Lennox  and  Addington:  2  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  les  matières  d'égouts 
sont  filtrées;  coût  du  système,  $40,000;  coût  de  l'usine  d'épuration, 
835,000. 

NEW  LISKEARD,  district  de  Nipissing:  4  milles  de  conduites  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  séparément;  les  matières 
d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction;  débouché, 
18  pouces,  dans  la  rivière  Wabi;  coût  du  système,  $29,000;  coût  de 
l'usine  d'épuration,  $14,000. 

NIAGARA,  comté  de  Lincoln  :  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  6  à  12  pouces,  dans 
la  rivière  Niagara  et  le  lac  Ontario;  coût  du  système,  $12,000. 

NIAGARA  FALLS,  comté  de  Welland:  Un  total  de  29J  de  conduits  pour 
les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés,  divisés  comme 
suit:  1^  mille  de  tuyaux  en  brique,  elliptiques,  de  2  pieds  X  3  pieds  à 
6  pieds  X  4  pieds;  1^  mille,  en  tuile,  circulaires,  de  20  à  30  pouces; 
26i  milles,  en  tuile,  circulaires,  de  6  à  18  pouces.  Débouchés  dans  la 
rivière  Niagara. 

NORTH  BAY,  district  de  Nipissing:  Conduits  pour  les  égouts  domestiques, 
et  les  eaux  des  rues  combinés;  matières  d'égouts  traitées  dans  des 
bassins  de  putréfaction;   coût  du  système,  $125,213. 

NORWICH,  comté  d'Oxford:  1  mille  de  conduits;  débouchés,  de  10  et 
12  pouces,  dans  le  ruisseau  Otter;  coût  du  système,  $5,300. 

OAKVILLE,  comté  de  Halton:  5^  milles  de  conduits  pour  les  égouts  do- 
mestiques séparément;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des 
bassins  de  sédimentation  et  au  chlorure;  il  y  a  deux  usines,  l'une 
a  un  conduit  principal  de  12  pouces  et  l'autre,  un  de  15  pouces;  coût, 
du  système,  $125,000;  coût  des  usines  d'épuration,  $12,190. 
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ORANCfKVILLE,  <<)inir  de  |)iiffrrin;  I-.n  partie  |M)urviie  cIV-kouIh;  1  millr 
de  coiuluitî*  |)<nii  1rs  r.iiix  des  ruen  et  len  é^oulH  (lorneHliriuen  rombin^n; 
dMxnK  lir,  W)  |)«)ii((s,  (l.iiis  nii  prlil  tril)iilairc  d<*  I.i  rivière  ('re<lit; 
rofit  (lu  sysirinc.  S^.OOO. 

ORILLIA,  (omK''  de  SinircH':  Conduits  jxmr  les  ^K<>iit**  clomentique»  teule- 
uumu,  traités  dans  des  l).iv,iiis  d<-  sédimentation;  Ich  matières  fécale» 
sont  (lé|)osécs  sur  des  couches  d'aération  et  !'« Tiluent  déversé  dan»  le 

lac  Siin((X\ 

OSHAWA,  comté  d'Ontario:  12^  milles  de  conduits  pour  les  é^outs  (^>- 
mcsticiucs  et  vS  milles  pour  les  eaux  des  rues;  les  matières  d'égouts 
sont  traitées  dans  des  bassins  de  sédimentation;  coût  du  système, 
$94,200;    coût  de  l'usine  d'épuration,  $7,500. 

OTTAWA,  comté  de  Carleton:  Un  total  de  94^  milles  de  conduits  pour 
les  eaux  des  rues  et  les  épouts  domestiques  combinés,  divisées  comme 
suit:  4J  milles  en  brique  et  en  ciment,  circulaires,  de  60  à  84  pouces; 
5  milles,  en  bricjuc  et  en  pierre,  de  2  pieds  X  2  pieds  à  4J  pieds  X  6{ 
pieds;  J  mille,  en  brique  avec  section  particulière  en  béton,  de  2  pieds 
X  3  pieds  à  2h  pieds  X  3^,  forme  ovale;  f  mille  de  tuyaux  en  acier, 
de  24  à  60  pouces;  5  milles  en  béton  et  en  brique,  circulaires,  de  30  à 
48  pouces;  78f  milles,  en  tuile  circulaire,  de  9  à  24  pouces.  Débou- 
chés, dans  les  rivière  Ottawa  et  Rideau.     Coût  du  système,  82,019,065. 

OWEN  SOUND,  comté  de  Grey:  20  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  9  à  12  pouces 
par  24  pouces,  dans  la  rivière  Sydendam  et  la  baie  Géorgienne;  cot^t 
du  système,  $122,315. 

PAISLEY,  comté  de  Bruce  :  Conduits  en  partie  séparés  et  en  partie  combinés 
pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques;  débouchés,  de  10 
à  14  pouces,  dans  la  rivière  Saugeen. 

PALMERSTON,  comté  de  Wellington:  En  partie  pourvue  d'égouts; 
3|  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques 
combinés;  débouchés,  de  10  et  20  pouces,  dans  un  petit  cours  d'eau; 
coût  du  système,  $25,000;  les  plans  du  système  comprennent  l'ins- 
tallation future  de  bassins  de  putréfaction  et  de  filtres. 

PARRY  SOUND,  district  de  Parr>'  Sound:  2  milles  de  conduits  pour  les 
eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  12 
et  24  pouces,  dans  la  rivière  Séguin  et  la  baie  Géorgienne;  coût  du 
système,  $20,000. 
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PEMBROKE,  comté  de  Rcnfrow:  0  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques;  deux  débouchés,  16  et  8  pouces,  dans  la  rivière  Ottawa; 
coût  du  système,  $45,892. 

PENETANGUISHENE,  comté  de  Simcoe:  Kn  partie  pourvue  d'égouts; 
3i  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques 
combinés;  débouchés  dans  la  baie  Géorgienne;  coût  du  système, 
$15,000. 

PERTH,  comté  de  Lanark:  7  milles  de  conduits  en  partie  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés,  et  en  partie  séparément; 
débouchés,  12  et  18  pouces,  dans  la  rivière  Tay;  coût  du  système, 
$120,000. 

PETERBOROUGH,  comté  de  Peterborough  :  Un  total  de  33 J  milles  de 
conduits  pour  les  égouts  domestiques  séparément,  et  divisés  comme 
suit:  J  mille,  en  béton,  circulaires,  de  30  et  33  pouces;  IJ  mille,  en  bri- 
que, de  2ï  X  3\  pieds;  2J  milles  en  tuyaux  vitrifiés,  de  15  et  18 
pouces;  9J  milles  de  tuyaux  vitrifiés  de  12  pouces;  19^  milles  de  tuy- 
aux vitrifiés,  de  8  à  10  pouces.  Les  débouchés  se  déversent  dans 
la  rivière  Otonabee  et  le  lac  Little.     Coût  du  système,  $252,000. 

PETROLIA,  comté  de  Lambton:  En  partie  pourvue  d'égouts;  4J  milles 
de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés; 
débouchés,  de  12  à  36  pouces,  dans  le  ruisseau  Bear;  coût  du  système, 
$53,462. 

PORT  ARTHUR,  district  de  Thunder  Bay.  Un  total  de  3^  milles  de 
conduits,  en  partie  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques 
combinés  et  en  partie  séparés.  Tous  les  tuyaux  sont  circulaires  et 
divisés  comme  suit:  15 J  milles,  en  tuile,  de  8  pouces  avec  une  très 
petite  quantité  de  6  pouces;  15 J  milles,  en  tuile,  de  10  et  12  pouces; 
3^  milles,  en  tuile,  de  15  à  24  pouces.  Débouchés,  dans  le  lac  Supé- 
rieur.    Coût  du  système,  $500,590. 

PORT  HOPE,  comté  de  Durham:  En  partie  pourvue  d'égouts;  6^  milles 
de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  de  10 
à  15  pouces,  dans  la  rivière  Ganeraska;  coût  du  système,  $24,561. 

PRESCOTT,  comté  de  Grenville:  7  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  24  pouces,  dans 
le  fleuve  Saint-Laurent;   coût  du  système,  $75,000. 
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PRESTON,  (omir  <!(  WiUtrIoo:  lOj  inillrr»  de  conduit»  pour  \vh  (gttuin 
tl()iiH'sti<|ii(  s  .(  iiUincul  ;  les  matirrcs  «IV-j^outn  sont  trait/*i*H  dann  un 
bassin  (le  imin'l.u  tioM  it  un  liltrr  .\  s.ihlc;  <  oHt  du  Hytttème  dV*i{CiUlh, 
$72,2UU;  (.oOt  <!<-  l'iisiiic  dï'pnr.it  ion.  SU),(K)(). 

RAINY  RIVER,  distrit  t  de  Kainy  River:  2i  millcH  de  conrluitH  iK)ur  les 
épouts  d()nu*sti(iU('s  soulcniciit  ;  <I<'1)()U(  h6,  12  pouccH;  le«  matières 
d'i'Vioiits  sont  trait^'cs  dans  des  usines  de  putr^-faction;  coût  du  système, 

$15, ()()();    (oflt  (le  l'iisiiic  d'/piiration.  Sll.OOO. 

RENFREW,  cDiîilé  de  Reiifrew:  ^)  milles  de  conduits  pour  les  ègouts  do- 
mestiques seulement;  débouchés,  de  9  à  15  pouces,  dans  la  rivière 
Bonnechère;   coût*  du  système,  $39,721. 

ST.  CATHARINES,  comté  de  Lincoln:  35  milles  de  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  conduits  domesliciues  combinés;  débouchés,  de  12  à 
30  pouces,  dans  le  vieux  canal  WCUand;  coût  du  système,  S350,00(). 

ST.  THOMAS,  comté  d'Klgin:  Un  total  de  24^  milles  de  conduits  pour 
les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés,  et  divisés  comme 
suit:  2  milles,  en  brique  elliptique,  de  36  pouces;  \  mille,  en  tuile  glacée, 
circulaires,  de  24  pouces;  3^  milles,  en  tuile  glacée,  circulaires,  de  15 
et  18  pouces;  8  milles,  en  tuile  circulaire,  de  10  et  12  pouces;  1 1  milles, 
en  tuile  glacée,  circulaires,  de  8  pouces.  Les  matières  d'égouts  sont 
traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction.  Coût  de  l'usine  d'épuration, 
$20,000. 

SANDWICH,  comté  d'Essex:  En  partie  pourvue  d'égouts;  6J  milles  de 
conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés; 
débouchés,  36  et  48  pouces,  dans  la  rivière  Détroit;  coût  du  système, 
$122,948. 

SARNIA,  comté  de  Lambton:  Conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques  combinés;  débouchés,  de  24  à  56  pouces,  dans  la  rivière 
St.  Clair;   coût  du  système,  $322,478. 

SAULT  STE.  MARIE,  district  d'Algoma:  23f  milles  de  conduits,  en  partie 
pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés  et  en  partie, 
pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  de  8  à  66  pouces, 
dans  la  rivière  St.  Mary. 

SIMCOE,  comté  de  Norfolk:  4J  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques seulement;    les  matières  d'égouts  sont  traitées  au  moyen  de 
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couches   (le    filtratîon,    système    Imhofï;     coût   du    système   d'égouts, 
$27,265;   coût  de  l'usine  dYpuration,  S34,388. 

SMITHS  FALLS,  comté  de  Lanark:  llj  milles  de  conduits  en  partie  pour 
les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  rues  combinés  et  en  partie 
séparés;  débouchés,  de  10  à  16  pouces,  dans  la  rivière  Rideau;  coût 
du  système,  $175,000. 

STEELTON,  district  d'Algoma:  En  partie  pourvue  d'égouts;  6  milles  de 
conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement;  débouché  dans  la 
rivière  St.  Mary;   coût  du  système,  $82,000. 

STRATFORD,  comté  de  Perth:  Un  total  de  34f  milles,  en  partie  pour 
les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés  et  en  partie 
séparés.  Le  réseau  peut  se  diviser  comme  suit:  2J  milles  de  conduits 
en  béton,  circulaires,  de  36  et  48  pouces;  2J  milles  de  tuyaux  vitrifiés, 
circulaires,  de  18  à  24  pouces;  4  milles  de  tuyaux  vitrifiés,  circulaires, 
de  12  et  15  pouces;  24^  milles  de  9  pouces;  et  IJ  milles  de  tuyaux 
vitrifiés,  circulaires,  de  8  pouces.  Les  matières  d'égout  sont  traitées 
au  moyen  de  bassins  de  putréfaction  et  de  filtres  à  éjecteurs.  Coût 
du  système,  $50,000;    coût  de  l'usine  d'épuration,  $60,000. 

STURGEON  FALLS,  district  de  Nipissing:  4  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  seulement;  débouchés,  12  et  18  pouces,  dans  la 
rivière  Sturgeon;   coût  du  système,  $52,576. 

SUDBURY,  district  de  Sudbury:  IO2  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  et  les  eaux  des  rues  séparément;  débouchés,  de  9  à  20 
pouces,  dans  le  ruisseau  Junction;  on  a  décidé  la  construction  de  bas- 
sins de  sédimentation;    coût  du  système,  $116,798. 

THESSALON,  district  d'Algoma:  f  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouché,  10  pouces,  dans 
la  rivière  Thessalon;   coût  du  système,  $4,094. 

THOROLD,  comté  de  Welland:  En  partie  pourvue  d'égouts;  4  milles  de 
conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques  séparément; 
débouché,  14  pouces,  dans  le  vieux  canal  Welland. 

TILBURY,  comté  de  Kent:  If  mille  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
seulement;    coût  du  système,  $5,000. 

TILLSONBURG,  comté  d'Oxford:  10  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
domestiques  seulement;    les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des 


Travaux  d'Epuration  des  Egouts  de  Stratford — Filtres  à  jets-arrosoirs  (en  été) 


Les  mêmes  que  ci-dessus  {en  hiver; 
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baHsiiiH  (Ir  |)iitiYfa(  tioM  :    vi>(\\   du   synlt'^nu*,  $20, (KK);    (oOt   de*  l'uttinc 
(17'I)iir.ili«.ii.    $2,500. 

TORONTO,  (omtr  d'N  mk:  Un  toi. il  dr  4«0  inilU-H  de  conduit»  fxjur  les 
eaux  (k's  nus  it  !<  .  ('•^jouts  d<niH'sti(|ucH  combin^'M;  len  plu»  ((randH 
peuvent  i^tre  divisas  (oinmr  suit  :  11  mille»,  circulaire»,  de  6j  i)iefJ»  à 
9J  pieds;  8  milles,  circulaires,  de  4J  pieds  i\  6  pied»;  6  milles,  circu- 
laires, de  2J  pieds  A  4  pieds;  3J  milles,  du  v;enre  caniv<'au,  6  f)ierlH  X  6 
pieds  ;\  lOj  X  lOj  pieds;  J  mille,  ^jenre  caniveau,  de  4J  i)ieds  X  6}  pied» 
à()i  |)ieds  X  7J  pieds;  9j  milles,  ^(enre  caniveau,  de  2  pieds  X  3  pieds 
t\  5  pieds  X  6j  pieds;  1 J  mille,  forme  ovale,  de  4  pieds  X  6  pied»  h.  4J 
pieds  X  6j  pieds;  3J  milles,  forme  ovale,  de  3  pit»ds  X  4J  pieds  à  3} 
pieds  X  SJ  pieds;  2^  milles,  forme  ovale,  de  2  pieds  X  3  pieds  à  2} 
pieds  X  4}  pieds.  Ces  conduits  sont  construits  en  b^-ton  et  en  brique,  et 
dans  le  cas  des  tuyaux  sanitaires,  il  y  a  en  g^n^ral  une  surface  vitri- 
fiée soit  on  tuile  ^lac6e  ou  en  brique.  Les  conduits  pour  les  eaux 
des  rues  seulement  sont  construits  en  béton,  ce  qui  remplit  les  mêmes 
fonctions  que  les  autres  matériaux  et  coûte  moins  cher.  I^s  plus 
grands  conduits  mentionnés  plus  haut  donnent  un  total  de  46J  milles, 
les  433  milles  (]ui  restent  sont  des  tuyaux  en  tuile  de  12  à  24  pouces. 
Les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  chloration  et 
de  sédimentation.  Coût  de  l'usine  d'épuration  et  des  tuyaux  qui 
s'y  rapportent,  sS2, 792,000. 

NORTH  TORONTO,  SYSTÈME  DE:  En  plus  du  système  précédent,  la  partie  de 
la  ville  appelée  North  Toronto  est  en  partie  pourvue  d'égouts,  avec 
33j  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux  des  toits 
seulement.  Les  matières  d'égouts  sont  traitées  d'après  la  méthode 
de  bassin  modifié  Imhoff.  Coût  du  système,  $250,000;  coût  de  l'usine 
d'épuration,  $44,000.  On  a,  dans  cette  partie,  un  nouveau  système 
d'égouts  en  construction. 

TRENTON,  comté  de  Hastings:  En  partie  pourvue  d'égouts;  J  mille  de 
conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement;  les  matières  d'égouts 
sont  traitées  dans  des  bassins  de  sédimentation  et  de  putréfaction; 
coût  du  système,  $8,000;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $4,000;  on  pro- 
jette des  améliorations. 

WALKERTON,  comté  de  Bruce:  3  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  18  pouces,  dans 
la  rivière  Saugeen;  coût  du  système,  $12,500. 

WALKER VILLE,  comté  d'Essex:  12 J  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  égouts  domestiques  combinés;  débouchés,  de  24  à  60  pouces^ 
dans  la  rivière  Détroit;  coût  du  système,  $180,000. 
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WATERLOO,  comt6  de  \Vatcrl(K>:  13 J  milles  de  conduits  pour  les  égouts 
donusti(iues  seulement;  les  matières  d'è^outs  sont  traitées  au  moyen 
de  bassins  de  putréfaction  et  de  couches  de  filtration;  coût  du  système, 
$71.450;    coût  de  l'usine  d'épuration,  $33,000. 

WELLAND,  comté  de  Welland  :  17  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des 
rues  et  les  éj^outs  domestiques  combinés;  débouchés,  de  10  à  48  pouces, 
dans  la  rivière  Welland;   coût  du  système,  $131,375. 

WESTON,  comté  d'York:  5^  milles  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques  séparément,  excepté  aux  endroits  non  encore  pourvus 
d'égouts  pour  les  eaux  de  pluie;  les  matières  d'égouts  sont  traitées 
dans  des  bassins  de  putréfaction  et  sur  des  couches  à  éjecteurs;  coût 
du  système,  $134,631  ;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $21,287. 

WIARTON,  comté  de  Bruce:  IJ  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  les  matières  d'égouts  sont  traitées 
dans  des  bassins  de  putréfaction;   coût  du  système,  $13,300. 

WINDSOR,  comté  d'Essex:  40  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  13  débouchés,  de  24  pouces  à 
7  pieds  X  4  pieds,  dans  la  rivière  Détroit;  coût  du  système,  $1,000,000. 

WINGHAM,  comté  de  Huron:  4  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques seulement;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins 
de  putréfaction;  coût  du  système,  $18,000;  coût  de  l'usine  d'épura- 
tion, $2,000. 

WOODSTOCK,  comté  d'Oxford:  21f  milles  de  conduits  sanitaires,  dont 
une  partie  sert  aussi  pour  les  eaux  des  rues;  ils  sont  divisés  comme 
suit:  4J  milles,  en  tuile  glacée,  de  12  à  18  pouces;  17 J  milles,  en  tuile 
glacée,  de  6  à  10  pouces.  Les  matières  d'égouts  sont  traitées  au  moyen 
de  bassins  de  putréfaction  et  de  couches  de  filtration.  Coût  du  sys- 
tème, $128,500;  coût  de  l'usine  d'épuration,  S8,000.  Il  y  a  de  plus 
5J  milles  d'égouts  pour  les  eaux  des  rues,  tout  en  ciment,  dont  3  milles 
varient  de  12  à  24  pouces,  et  2J  milles  de  8  à  10  pouces. 


MANITOBA 

BRANDON,  un  total  do  28j  milles  de  conduitH  |K>ur  les  eaux  (Ie«  rues  et 
les  ('^oiits  il()ines(i(iiics  coinlMn^'-s  et  divis/'S  rr)rîinie  nuit:  1  riiille, 
en  b^ton,  i'lli|)ti(|iies,  de  38  X  54  ponces;  ^  milles,  en  h/-ton,  ellipti- 
ques, de  32  X  48  i)onces;  A  mille,  en  faïence,  circulaires,  de  4 
pieds;  1 J  mille,  en  faïence,  circulaires,  de  15  à  27  pouces;  10 J  milIeH,  en 
faïence,  de  10  et  12  pouces;  11 J  milles,  en  faïence,  de  8  pf>uce8;  J 
mille,  en  faïence,  de  6  et  4  pouces.  I)el)ouch<^'s,  dans  la  rivière  Assi- 
niboine.     Coût  du  système,  $526,321. 

CARMAN:  2]  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domesti(iues  combinif's;  2  d61)ouch6s  de  15  pouces,  dans  la  rivière 
Boyne;    coût  du  système,  $26,000. 

DAUPHIN:  8J  milles  de  conduits  pour  les  ègouts  domestiques  seulement; 
les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction; 
coût  du  système,  S83,498;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $75,291. 

GRANDVIEW:  Conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  domestiques 
combinés;   débouché  dans  la  rivière  Valley;   coût  du  système,  $8,000. 

NEEPAWA:  5  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
filtration  des  matières  d'égouts  et  traitement  dans  des  bassins  de  pu- 
tréfaction; coût  du  système,  $30,000;  coût  de  l'usine  d'épuration, 
$13,000. 

PORTAGE-LA-PRAIRIE  :  14^  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domes- 
tiques seulement,  dont  3  milles  sont  des  tuyaux  en  bois,  circulaires, 
de  12  pouces;  3  milles  de  tuyaux  vitrifiés,  circulaires,  de  10  pouces; 
le  reste  se  compose  de  tuyaux  vitrifiés,  de  6  et  8  pouces.  Débouchés 
dans  la  rivière  Assiniboine.  Coût  du  système,  des  éjecteurs,  etc., 
$236,000. 

ST.  BONIFACE:  27  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques  combinés;  débouchés  de  2  à  9  pieds,  dans  la  rivière  Rouge; 
coût  du  système,  $928,864. 

SELKIRK:  7h  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux 
des  rues  combinés;  débouchés,  de  15,  30,  et  36  pouces,  dans  la  rivière 
Rouge;    coût  du  système,  $90,000. 
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SOURIS:  8  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
les  niaticTcs  dY'gouts  sont  traitées  au  moyen  de  bassins  de  putréfac- 
tion et  de  couches  de  filtrat  ion;  l'efiluent  se  décharge  dans  la  rivière 
Souris;  coût  du  système,  $85,000;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $28,000. 

WINNIPEG:  Un  total  de  255î  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues 
et  les  égouts  domestiques  combinés;  ils  sont  divisés  comme  suit: 
4  milles,  en  béton,  forme  ovale,  de  8^-  pieds  X  6|  pieds  à  14  pieds  X  9§ 
pieds;  lOi  milles,  en  béton,  forme  ovale,  de  6  pieds  X  4J  pieds  à  8  pieds 
X  6J  pieds;  7-J  milles,  en  béton,  forme  ovale,  de  4  pieds  X  3  pieds  à 
S\  pieds  X  4  pieds;  4^  milles,  en  brique,  de  2  pieds  X  3  pieds  à  7  pieds 
X  5J  pieds;  6J  milles,  en  brique,  de  2  pieds  à  5  pieds;  li  mille,  en 
bois,  de  2  pieds  à  5  pieds;  ^  mille,  en  béton,  circulaires,  de  3^  pieds 
et  5  pieds;  24^  milles,  en  béton,  circulaires,  de  2  à  3  pieds;  90  milles 
de  tuyaux  vitrifiés,  de  15  à  22  pouces;  lOôJ  milles  de  tuyaux  vitrifiés, 
de  12  pouces;  J  mille  de  tuyaux  vitrifiés,  de  9  pouces.  Débouchés, 
14  dans  la  rivière  Rouge  et  9  dans  la  rivière  Assiniboine.  Coût  du 
système,  $4,079,053. 


SASKATCHEWAN 

BATTLEFORD:  5  milles  de  coiiduits  |M>iir  les  <^;(>iits  <l<)iiHstirjins  m-uIi*- 
mint  ;  Us  m.iti('*r(s  (IV-^oiils  sont  tr.iitrcs  au  moyen  d'un  système  de 
sédimeiUation  el  de  |)ulr(''fa(li()n  avec  couches  de  filtration;  roùt 
du  système,  $4(),()()();   coût  de  l'usine  dï-puration,  SIO.OOO. 

CANORA:  On  y  construit  actuellement  un  système  dV-Kouts;  3}  millet 
lie  conduits,  dispositions  prises  pour  le  traitement  des  matières  d*é- 

pouts;    (oflt  estimatif  du  sx'strme,  $60, ()()();    coût  estimatif  de  l'usine 
d'épuration,  $45,000. 

ESTEVAN  :  4  niillcs  de  conduits  f)()ur  les  eaux  des  rues  et  les  ègouts  do- 
mestiques combinés;  les  matières  d'ègouts  sont  traitées  dans  des 
bassins  ImhotT,  des  filtres  à  èjecteurs  et  des  bassins  à  résidus;  coût 
du  système  (réç:outs,  $75,000;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $30,000. 

INDIAN  HEAD:  4\  milles  de  conduits  pour  les  eau.x  des  rues  et  les 
égouts  domestiques  combinés;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans 
des  bassins  de  putréfaction  et  des  couches  de  filtration;  coût  du 
système,    $54,000;   coût  de  l'usine  d'épuration,  $15,000. 

MAPLE  CREEK:  5h  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques 
seulement;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  d'après  le  système 
Stoddart;  coût  du  système  d'égouts,  $66,000;  coût  de  l'usine  d'épu- 
ration, $16,000. 

MELFORT:  En  partie  pourvue  d'égouts;  2  milles  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  seulement;  les  matières  d'égouts  sont  filtrées; 
coût  total  du  système  d'égouts  et  de  l'usine  d'épuration.  838,465. 

MELVILLE:   Le  système  projeté  doit  coûter  $200,000. 

MOOSE  JAW:  37  milles  de  conduits  sanitaires  séparés,  tous  en  tuile  et 
circulaires,  divisés  comme  suit:  If  mille  de  24  pouces;  3J  milles,  de 
12  à  18  pouces;  5i  milles  de  10  pouces  et  26^  milles  de  8  pouces. 
Les  matières  d'égouts  sont  traitées  au  moyen  de  bassins  de  sédimen- 
tation et  de  couches  de  filtration,  système  Stoddart.  Coût  du  système 
sanitaire  d'égouts,  $550,000;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $195,000. 
En  plus,  il  y  a  7î  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues,  divisés 
comme  suit:  \  mille  de  tuyaux  circulaires,  en  faïence,  de  24  et  30  pouces; 
1  mille  en  tuile,  circulaires,  de  15  à  20  pouces;  6  milles,  en  tuile,  cir- 
culaires, de  8  à  12  pouces. 
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NORTH  BATTLEFORD  :  9  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les 
(goûts  clonKstic}ucs  séparément;  les  matières  d'égouts  sont  traitées 
dans  des  bassins  de  sédimentation,  des  filtres  à  éjecteurs  et  des 
bassins  à  résidus;  coût  du  système  d'égouts,  $160,000;  coût  de  l'usine 
d'épuration,  $20,000. 

PRINCE  ALBERT:  27  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domesticiues  séparément;  débouché,  de  4^2  X  ^  pieds,  dans  la  rivière 
North  Saskatchewan  ;   coût  du  système,  $450,000. 

REGINA:  58  milles  de  conduits,  en  partie  pour  les  eaux  des  rues  et  les 
égouts  domestiques  combinés  et  en  partie  séparés;  le  conduit  pour  les 
eaux  des  rues,  qui  a  72  pouces  de  diamètre  au  débouché,  se  déverse 
directement  dans  le  ruisseau  Wascana;  les  matières  d'égouts  domes- 
tiques sont  traitées  par  sédimentation,  de  filtration  et  de  chloration, 
l'effluent  débouche  dans  le  ruisseau  Wascana;  coût  du  système 
d'égouts,  $1,331,923;  coût  de  l'usine  d'épuration,  $230,085. 

SASKATOON:  49|  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques  séparément;  débouchés,  de  10  à  16  pouces,  dans  la  ri- 
vière South  Saskatchewan;  coût  du  système,  $1,317,874. 

SWIFT  CURRENT:  10|  milles  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  sédimentation 
et  de  filtration;  coût  du  système,  $250,000;  coût  de  l'usine  d'épuration, 
$22,000. 

WATROUS:   Un  système  d'égouts  est  en  voie  de  construction. 

WEYBURN:  6f  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  sédimentation 
et  au  chlorure,  l'effluent  se  déverse,  par  un  débouché  de  15  pouces, 
dans  la  rivière  Souris;  coût  du  système  d'égouts,  $95,000;  coût  de 
l'usine   d'épuration,    $20,000. 

YORKTOWN  :  9|  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seule- 
ment; les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de 
sédimentation  et  des  baquets  Stoddart;  coût  du  système  d'égouts, 
$98,700;    coût  de  l'usine  d'épuration,  $28,400. 
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ALBERTA 

ATHABASKA:   Sysliiiic  inojili-  (kvaiil  couler  $80,000. 

BANFF:  7  inilKs  di-  coiuliiits  ixnir  les  eaux  (1rs  rucH  et  les  ^fçoutn  domc»- 
ti(|iu's  ( oinbiiu's;  (K'houch^  dans  I.i  rivirrc  How;  coftt  du  Hyfttèmc, 
$12(),()()0. 

BANKHEAD:  Il  mille  de  conduits  f)our  les  ^'goiits  (iomcsiKHK  s  vuN-- 
nicnl  ;  dél)()uch(f'  de  U)  j)()iices  (hms  la  rivière  Cascade;  coût  (Ju  système, 
S14,954. 

BASSANO  :  !  milles  de  conduits  pour  les  ègouts  domestiques  et  les  eaux 
des  rues  combinés;  une  usine  d'épuration  est  en  voie  de  construc- 
tion; coût  du  système,  $50, ()()();  coût  estimatif  de  l'usine  d'épuration, 
$20.000. 

CALGARY:  194  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques  combinés,  divisés  comme  suit:  IJ  mille,  en  brique  et  en 
tuile  vitrifiée,  par  section,  forme  ovale,  de  4  pieds  X  25  pieds;  3  milles, 
en  béton,  circulaires,  4J  pieds  X  6  pieds;  2  milles,  en  béton,  forme  fer 
à  cheval  et  ovale,  de  3^  pieds  X  3  pieds  à  4^  pieds  X  31  pieds;  4J 
milles,  en  béton,  circulaires,  de  3  pieds;  12^  milles,  de  24  et  30  pou- 
ces; 25 J  milles,  de  15  à  20  pouces;  74^  milles,  de  10  et  12  pouces;  70 
milles,  en  tuile  vitrifiée,  circulaires,  de  8  et  9  pouces;  \  mille  de  tuy- 
aux en  acier,  de  10  à  16  pouces.  Débouché,  6  pieds,  dans  la  rivière 
Bow.  Coût  du  système,  83,000,000.  Il  y  a  de  plus  6  milles  de  con- 
duits pour  les  eaux  des  rues  divisés  comme  suit:  1  mille,  en  béton,  cir- 
culaires, de  18  et  24  pouces;  3J  milles,  de  20  à  30  pouces,  et  1^  mille, 
en  tuile  vitrifiée,  circulaires,  de  12  à  18  pouces. 

CAMROSE:  3  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
avec  traitement  par  lit  de  contact,  système  Owcn;  coût  total  du 
système  d'égouts  et  de  l'usine   d'épuration,    846,000. 

EDMONTON:  Un  total  de  141  milles  de  conduits,  en  partie  pour  les  eaux 
des  rues  et  les  égouts  domestiques  combinés,  en  partie  séparés.  Ils 
peuvent  être  divisés  comme  suit:  3J  milles,  en  béton,  circulaires,  de 
6J  à  lOj  pieds;  lOj  milles,  en  béton,  circulaires,  de  44  à  72  pouces;  4 
milles,  en  tuile  vitrifiée,  par  segments,  circulaires,  de  27  à  36  pouces; 
6J  milles,  en  tuile  vitrifiée,  circulaires,  de  22  et  24  pouces;  18  milles,  en 
tuile  vitrifiée,    circulaires,    de    15  à  20    pouces;    98  milles,    en    tuile 
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vitrifiée,  de  8  à  12  pouces;  J  mille,  en  tuile  vitrifiée,  de  6  pouces. 
Débouchés  dans  la  rivière  North  Saskatchewan  ;  une  partie  des  ma- 
tières d'égouts  est  traitée  dans  des  bassins  de  putréfaction.  Coût 
du  système.  $3,890,363. 

GLEICHEN:  1  mille  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction; 
coût  du  système  d'égouts,  $5,800;    coût  de  l'usine  d'épuration,  $300. 

HIGH  RIVER:  Un  système  est  en  voie  de  construction,  pour  les  égouts 
domestiques  seulement,  avec  usine  d'épuration. 

LETHBRIDGE:  29  milles  de  conduits  sanitaires  séparés  et  2f  milles  pour 
les  eaux  des  rues.  Les  conduits  sanitaires  sont  divisés  comme  suit: 
î  mille,  en  bois,  forme  de  boîte,  pour  la  chute  des  égouts,  de  18  pouces 
X  18  pouces;  IJ  mille,  de  tuyaux  vitrifiés,  de  24  pouces;  3  milles  de 
tuyaux  vitrifiés,  de  15  à  22  pouces;  8^  milles  de  tuyaux  vitrifiés,  de 
10  et  12  pouces;  15^  milles  de  tuyaux  vitrifiés,  de  8  pouces.  Les 
conduits  pour  les  eaux  de  pluie  varient  de  15  pouces  à  30  pouces. 
Les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  sédimentation, 
des  filtres  à  éjecteurs  et  par  le  chlorure.  Débouchés  dans  la  rivière 
Belly;  coût  du  système  d'égouts,  $275,203;  coût  de  l'usine  d'épura- 
tion, $90,000. 

MACLEOD  :  6  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux 
des  rues  combinés.  Débouché,  18  pouces,  dans  la  rivière  Oldman; 
coût  du  système,  $40,000. 

MEDICINE  HAT:  27  milles  de  conduits  sanitaires  séparés  et  8  milles 
pour  les  eaux  de  pluie.  Les  conduits  sanitaires  sont  divisés  comme 
suit:  2J  milles,  en  faïence,  circulaires,  de  20  à  27  pouces;  5î  milles, 
en  faïence  et  en  béton,  circulaires,  de  10  à  18  pouces;  18 J  milles,  en 
faïence,  circulaires,  de  8  pouces.  Les  conduits  pour  les  eaux  de 
pluie  sont  comme  suit:  J  mille,  en  béton,  circulaires,  de  30  et  36  pouces; 
2}  milles,  en  faïence,  circulaires,  de  20  et  24  pouces;  5  milles,  en  faïence, 
circulaires,  de  10  à  18  pouces.  Débouchés  dans  la  rivière  South  Sas- 
katchewan;  coût  du  système,  $300,000. 

RED  DEER:  5  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts 
domestiques  combinés.  Débouchés,  18  pouces,  dans  la  rivière  Red 
Deer;   coût  du  système,  $70,157. 
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VEGREVILLE:  2  milles  de  (ondiiit.s  pour  1rs  />;<)Ii!h  (lomisiirjiiCH  m'uIc- 
nu'iit  ;  h's  m.itirns  dV-^oiits  sont  lillr^fh.  I  )<'l»<ni(  h/-,  l.S  |K>U(-i'h,  dann 
la  rivit^rr  Vcmiillion;  iit(\{  du  systùim.',  $20, 000;  «ofli  de  l'uhine 
dïpuration,  $5,000. 

WETASKIWIN  :  10  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égout.s 
d()nH'sti(|iK's  t<)ml)in6s;  les  matii^res  dV'j^outs  taotn  traitée»  sur  des 
couches  de  terre  i)iire  e(  l'efllueiil  (k*sinfcct6. 


COLOMBIE-BRITANNIQUE 

CHILLIWACK:  .■^  milles  de  (onduits  i)our  les  eaux  des  rues  et  les  6gouts 
doniesliciues  combinés;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  au  moyen 
de  filtres  et  de  séparateurs;  coût  du  système  d'égouts  et  de  l'usine 
d'épuration,  $35,000. 

CLAYBURN:  ]  mille  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  de  putréfaction; 
coût  du  système,  $2,300;   coût  de  l'usine  d'épuration,  S700. 

CRANBROOK:  7},  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seu- 
lement; les  matières  d'égouts  sont  filtrées;  coût  du  système,  $98,000; 
coût  de  l'usine  d'épuration,  $19,000. 

FERNIE:  7J  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  et  les  eaux 
des  rues  séparément;  les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des 
bassins  d'épuration;  coût  du  système,  $87,000;  coût  de  l'usine  d'épu- 
ration, $7,372. 

KAMLOOPS:  6  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
les  matières  d'égouts  traitées  sont  dans  des  bassins  de  putréfaction; 
coût   total   du  système  d'égouts  et  de  l'usine  d'épuration,  $60,000. 

KELOWNA:  En  partie  pourvue  d'égouts;  1  mille  de  conduits  pour  les 
égouts  domestiques  seulement;  traitement  au  moyen  d'un  bassin 
Imhofï  et  d'un  appareil  de  filtration;  coût  du  système,  $79,000;  coût 
de  l'usine  d'épuration,  $17,000. 

LADYSMITH:  10  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seule- 
ment. Débouchés,  10  pouces,  dans  le  havre  Oyster;coût  du  système, 
$65,000. 

NANAIMO:  lOj  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seule- 
ment; trois  débouchés  de  12  pouces  se  déversent  dans  le  port;  coût 
du  système,  $188,426. 

NELSON:  9.^  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  égouts  do- 
mestiques combinés.  Débouchés,  de  8  à  18  pouces,  dans  la  rivière 
Kootenay;    coût  du  système,  $50,000. 
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NEW  WESTMINSTER:  V>^  inilirs  de  coiufiiits.  m  partir  i^uir  U-s  «aux 
(Us  iini  ti  Us  «'>;(Uits  <U)mfsii(nus  <  oinhin/h,  c-n  partie  nZ-par^h;  (l^-lxiu- 
clu's,  de  12  ;\  M)  poiKcs,  «l.iiis  l.i  rivit're  KraH^T;  <oût  <lii  hyhlèmc, 
$400, (HK);  a^randisM'incnt  et  amétiorutioii  du  HyHtèmc  cl'égouU  en 
coiist rut  lion,    $.S75,0()(). 

NORTH  VANCOUVER:  M)  milles  de  conduits  pour  le»  eaux  de»  rue*  et 
les  c>C()uis  d()ini'sti(|U('s  s/'parenient.     D<'l><)UchZ*8,   24   pouces,  danB  la 

baie   Murrard;    eofil  du  système,  St.^5,000. 

PRINCE  RUPERT:  l  iie  partie  de  la  ville  est  temporairement  pourvue 
d'6gouls;  5  milles  de  conduits  pour  les  Z'j^outs  domestiques  seulement. 
IX'bouch^*  dans  l'oc^'an  l\icirique;   coût  du  système,  $40,000. 

REVELSTOKE:  <)  milles  de  conduits  pour  les  eaux  des  rues  et  les  èj^outs 
d()mesti(jues  combinés.  Débouchés,  18  pouces,  dans  les  rivières  Co- 
lumbia  et  Illecillewaet;   coût  du  système,  $112,000. 

VANCOUVER:  200  milles  de  conduits,  dont  la  majeure  partie  est  destinée 
aux  eaux  des  rues  et  aux  égouts  domestiques  combinés;  débouchés 
dans  le  Pacifique.  Ces  conduits  varient  de  6  pouces  à  84  pouces, 
la  partie  circulaire  et  celle  qui  est  en  forme  de  fer  à  cheval  mesure, 
en  moyenne,  \0\  pieds  de  diamètre,  les  tuyaux  sont  vitrifiés,  en  ciment, 
en  béton,  avec  ou  sans  briques  ou  paroi  intérieure  en  tuile  vitrifiée. 
Coût  approximatif  du  système,  $4,500,000. 

VERNON:  7  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques  seulement; 
les  matières  d'égouts  sont  traitées  dans  des  bassins  et  filtres  de 
putréfaction;  coût  du  système,  894,500;  coût  de  l'usine  d'épuration, 
$39,500;  le  système  d'égouts  des  rues  récemment  construit  a  coûté 
$58,000. 

VICTORIA:  Un  total  de  110  milles  de  conduits  pour  les  égouts  domestiques 
seulement  et  dont  les  plus  grands  peuvent  se  diviser  comme  suit; 
2J  milles,  en  brique  et  en  béton,  forme  ovale,  de  2  pieds  X  3  pieds  à 
2f  pieds  X  4^  pieds;  2|  milles,  en  béton,  de  27  à  36  pouces;  Ij  mille 
de  tuyaux  vitrifiés,  de  20  à  24  pouces;  133  pieds  de  tuyaux  en  acier, 
de  36  pouces.  Débouchés,  dans  le  Pacifique;  coût  du  système, 
$2,000,000. 
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